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視るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュアル]を 
ク1」ックする。 


バイオ使用上、必要な情報をすべて記載しています。検索機 
能を使って、取扱説明書(本書)よりちすばや <目的の操作を 
探せます。 




マニュアルの活用法 

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルび付属しています。 


皆画面で見 










SONY. 


パーソナルコンピユーター 

VGC 丄 B 2 シリーズ 


お買い上げいただきありがとラございまず。 

警化 I 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることがあります。 

この説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と本機を 
使ラ前の必要な準備について説明しています。 

この説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いくださ 
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず' 
保管してください。 
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CERTIFIED 



はじめにお読みくださし^ 


本機の仕様については、「主な仕様」 （1 37ページ)をご確 
認< ださい。 

VGC - LB 92 S - LB 92 HS をご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 
お客様び選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 
覧< ださい。 


このマニュアルで使われているイラストについて 

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の 
をのと異なる場合びあります。特に記載のない場合、本 
体のイラストは VGC - LB 52 B を使用しています。 

画面のデザインについて 

Windows Vista の画面デヴインには 、 「Windows Aero 」 
や 「Windows Vista ベーシック」などびあります。お客 
様の選おされた商品や、 Windows 上での設定変更によ 
り画面のデヴインび異なることがあ0ます。 

ソフトウェアについて 

お客様び選おされた商品や仕様によって、インス I -ール 
されているソフトウェアび異なります。このマニュアル 
で説明されているソフトウェアび、お使いのモデルにイ 
ンストールされていない場合びあります。 

[Windows Media 〔 enter 」 ソフトウェアは 、 Windows 
Vista Home Premium および Windows Vista Ultimate 
搭載モデルにのみ、インス I ルされています。 


このマニュアルで表記されている 
名称について 

• 搭載モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されて 
いる機能について説明するとさ、「搭載モデル」と表記 
しています。例えば r アナ n グテレビチューナー搭載 
モデル」と書かれているときは、アナ n グテレビチュー 
ナーび搭載されているモデルをお使いの方のみご覧< 
ださし、。 

• 付属モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属してい 
る付属品について説明するとを、「付属モデル」と表記 
しています。例えば ru モコン付属モデル」と書かれて 
いるとさは、 I 」モコンび付属しているモデルをお使い 
の方のみご賣ください。 

• プリインス!ルモデル 

各項目で説明しているソフトウェアびプ U インス I -一 
ルされているモデルです。 

本機にインス I -ールされているソフトウェアを確認す 
る場合は「本機に付属されているソフトウエア」 （139 
ページ)をご賣< ださい。 
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詳しい情報が掲載されています。 
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内蔵カメラ （MOTION EYE ). 

エラーゾッセージ . 


バイオ巧の情報を調べる 

VAIO カスタマーリンクのホームページを活用する 
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安全規制について 


電気通信事業法に基づ<認定 
について 

本製品は、電気通信事業法に基づ< 
技術基準適合認定を受けています。 
認罰機器名は;欠のとお0です。 

認罰機器名： PCG -251 N 

電波法に基づく認証について 
(ワイヤレス LAN 機能搭載モデ 
ル） 

本機内蔵のワイヤレス LAN 力ード 
は、電波法に基づくか電カデータ通 
信の無線設備として認罰を受けてい 
ます。従って、本製品を使用すると 
をに無線局の免許は必要ありません。 
ただし、じ(下の事項を行ラと法律に 
よ0罰せ5れることびあります。 

• 本機内蔵のワイヤレス LAN カー 
ドを分解/改造すること 
• 本機内蔵のワイヤレス LAN カー 
ドに貼5れている罰明ラベルをは 
びすこと 


電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障 
害自主規制協議尝 ( V 〔 CI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引 
を起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取0扱い 
をして下さい。 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、それぞれ社団法人電子 
情報技術産業協尝(旧」 EIDA ) のパソ 
コン基準 ( PC -1 1 -1988) に適合して 
お0ます。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、社団法人電子情報技術産 
業協会の定めたパーソナルコン 
ピューターの瞬時電圧低下対策規格 
を満足してお0ます。 

しかし、本規格の基準を上回る瞬時 
電圧低下に対しては、不都合び生じ 
ることびあります。 

(社団法人電モ情報技術産業協舎の 
パーソナルコンピューターの瞬時電 
圧低下対策規格に基づ < 表示） 

ただし、バッテ U 未搭載で AC アダプ 
夕を使用している場合は、規定の耐 
力びないため、ごを意ください。 


レーザーま全基準について 

この装置には、レーヴーに関する安 
全基準 (JIS • C - 680 2) クラス1適合 
の光ディスクドライブび搭載されて 
し、ます。 

高調波電流規制について 

この装置は 、 JIS C 61000 -3-2 適合品 
です。 

本機の内蔵モデムについて 

曰本国内で使用する隙は、他の国や 
地域のモードをご使用になると電気 
通信事業ま(技術基準)に違反する行 
為となります。お買い上げ時の設定 
は r 曰本国モード」となっております 
ので、そのままご使用ください。 


無線の周波数について 

本製品は 2.4 GHz 帯を使用していま 
す。他の無線機器を同じ周波数を 
使っていることびあ0ます。他の無 
線機器との電波干渉を防止するため、 
下記事項にを意してご使用ください。 

本製品の使用上のご注意 

本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯で 
す。この周波数帯では電子レンジ等 
の産業-科学-医療用機器のほか、 
他の同種無線局、工場の製造ライン 
等で使用される免許を要する移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない 
特定のル電力無線局、アマチュア無 
線局等(政下「他の無線局」と略す)び 
運巧されています。 

1) 本製品を使用する前に、近< で 
r 他の無線局」び運用されていな 
いことを確認してください。 

2) 万一、本製品と「他の無線局」と 
の間に電波干渉び発生した場合 
には、速やかに本製品の使用場 
所を変えるか、または機器の運 
用を停止(電波の発射を停止）し 
て < ださい。 

3) 不明な点その他お困0のことび 
起をたとをは、 VAIO カスタマー 
U ンクまでお問い合わせくださ 
し、。 


2. 4DS/0F4 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz 
帯を使用していまず。変調方式とし 
て DS - SS 変調方式および OFDM 変調 
方式を採用し、与干渉距離は 40 m で 
す。 


ワイヤレス LAN 機能について 

本機内蔵のワイヤレス LAN 機能は 
WFA ( Wi-Fi Alliance ) で規定された 
「 Wi - R (ワイフアイ）仕様」に適合し 
ていることび確認されています。 
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ワイヤレス LAN 製品ご使用時 
におけるセキュ U ティに 
ついて 

ワイヤレス LAN ではセキュ U ティ 
の設定をすることび非常に重要です。 
セキュリティ対策を施さず、あるい 
はワイヤレス LAN の仕様上やむを 
得ない事情によ0、セキュリティの 
問題び発生してしまった場合、弊社 
ではこれによって生じたあらゆる損 
害に対する責任を負いかねます。 
詳細については、 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
notices / security _ wirelesslan . 
html 

をご賣ください。 


Fel に a ポート ( Fel に a 対応 
U ーダー/ライター)について 

• 本機(キーボード)内蔵の Fel に a 
ポート （ Fel に a 対応 U — ダー/ラ 
イター)は、電波法に基づく型式指 
定を受けた誘導式読み書さ通信設 
備です。 

• 使用周波数は、13.56 MHz 帯です。 
• 本機(キーボード)内蔵の Fel に a 
ポートを分解、改造したり、型式番 
号を消すと、法律によ0罰せられ 
ることがあ0ます。 

周囲で複数の U —ダー/ライターを 
ご使巧の場合、1上間隔をあけ 
てお使いください。 

また、他の同一周波数帯を使巧中の 
無線機び近<にないことを確認して 
か5お使いください。 


著作権について 

• 本機で録画-録音したちのは、個 
人として楽しむなどのほかは、善 
作権法上、権利者に無断では使巧 
でをません。 

• 著作物の複製および利用にあたつ 
ては、それぞれの著作物の使用許 
諾条件および著作権法を遵守する 
必要びあります。着作者の許巧な 
く、複製または利巧すること、取り 
込んだ映像-画像-音声に変更、 
切除その他の改変を加え、著作物 
の同一性を損なラこと等は禁じら 
れています。 


巧電式電池の収集- 
リヴイクルについて 

U チウムイオン電測ま、リサイクル 
でさます。不要になった U チウムイ 
オン電池は、金属部にセ□八ンテー 
プなどの絶縁テープを貼って充電式 
電池 U サイクル協力店へお持ち< だ 
さい。 

锡 

Li-ion 

充電式電池の収集-リサイクルおよ 
び U サイクル協力店に関する問い合 
わせ先：有限責任中間法人 」 BRC 
ホームぺージ： 
http :// www.jb rc . net / hp / 
contents / index.html 

使用済みコンピュータの回収 
について 

逃 

I 」サイクル 

このマークび表示されているソニー 
製品は、新たな料金負担無しでソ 
ニーび回収し、再資源化いたします。 
詳細はソニーのホームぺージ 
http ;// www .5 ony . co.j p/Sonvl nfo / 
pcrecycle / 

をご参照ください。 

使用済みコンピュータの回収につい 
てのお問いをねせ 
ソニーノ ':ソコン U サイクル受付セン 
夕一 

電話番号： （0570) 000 -369 性国 
どこか5でを市内通話料でご利用し、 
ただけます。） 

携帯電話や PHS でのご利巧は： （03) 
3447-9100 

受付時間：10:00〜17:00让-日- 
祝曰および当社指定の休曰を除く） 
個人-ご家庭のお客様へ 
個人-ご家庭でご使用にな0ました 
ノ（イオを廃棄する場合は、 r バイオ電 
テマニュアル」をご覧ください。 
([サービスとサポート]一[お問い合 
わせ/アフターサービス]一[使用済 
みコンピュータの◎収について]の 
順にクリックする。） 


事業をのお客様へ 

事業で(あるいは、事業者び)ご使用 
になりましたバイオを廃棄する場合 
は、 http :// www . sony . co . jp / 

Sonyl nfo / pcrecyde / より、事業者 
向けのページをご覧ください。 


この説明書の説明図や画面に 
ついて 

本書で使われているイラストや画面 
は実際のちのと異なる場合びありま 
す。 

• 取扱説明書の内容の全部また 
は一部を複製すること、およ 
び賃貸することを禁じます。 

• 本機の保証条件については、 

同個の当社所定の保証書をご 
参照ください。 

• 本機に付属のソフトウェアの 
使用権については、香ソフト 
ウェアのソフトウェア使巧許 
諾契約書をご参照 < ださい。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウェアを使用したことに 
よって生じた損害、逸失利益 
および第云者か5のいかなる 
請巧等につをましてを、当社 
は、一切その責任を負いかね 
ます。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウ王アの仕様は、改良の 
ため予告なく変更することび 
お0ます。 

• 付属のソフトウェアび使用す 
るネットワークサービスは、 
ソニーおよび提供者の判断に 
て中止.中断する場合びあり 
ます。その場合、付属のソフ 
トウェアまたはその一部の機 
能びご使用いただけな<なる 
ことびあ0ますので、あ5か 
じめご了承ください。 

• 本書、または本機に付属のソ 
フトウ王アのヘルプ画面等に 
記載される機能の中には、本 
機および本機に付属のソフト 
ウェアとの組み合わせ等から 
生じる制限によ0、実現でさ 
ないちのび含まれていること 
びございます。あ5かじめご 
了承ください。 
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安全のために 


ソニー 製品はま全に充分配慮して設 
計されています。しかし、電気製品 
は間違った使いかたをすると、火災 
や感電などによ0人身事故につなび 
ることびあり危険です。事故を防ぐ 
ためになのことを必ずお守り < ださ 
い。 

安全のための注意事項を 
守る 

UTF のを意事項をよ < お読み < ださ 
い。製品全般のを意事項び記載され 
ています。 

故障した! 5 使わない 

すぐに VAIO カスタマーリンク修理 
窓口、または販売店に修理をご依頼 
<ださい。 

万一異常が起きた！5 


♦ 、 

• 煙び出たら 
•異常な音、においび 
した5 

• 内部に水、異物び 
入った5 

•製品を落とした0、 
キャビネットを破損 
したとさ 



〇電源を切る 

〇電源コードや接続ケーブル 
を抜き、バツテ U を取0はず 
す 

包 VAI 0 カスタマー U ンク修理 
窓□、または販売店に点検- 
修理を依頼する 


データはバックアップを 
とる 

八ードディスクなど、記録媒体の記 
録内容は、バックアップをとって保 
存して<ださい。本機の不具合など、 
何5かの原因でデータび消ま、破損 
した場合、いかなる場合においても 
記録内容の補修や補償については致 
しかねますのでご了承ください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次のよ 
ラな表示をしています。表示の内容 
をよく理解してか5本文:をお読みく 
ださい。 


拉危険 1 

この表示のを意事項を守らないと、 
火災•感電-破裂などによ0死こや 
大けびなどの人身事故び生じます。 


A 警告 

この表示のを意事項を守5ないと、 
火災-感電などにより死 t や大けび 
などの人身事故につなびることびあ 
0ます。 


拉注意 1 

この表示のを意事項を守5ないと、 
感電やその他の事故によりけびをし 
た0周辺の物品に損害を与えたりす 
ることびあります。 

ま意を促ず記号 

会善给 

行為を禁止ずる記号 

0 ® ® 

禁止 分解禁止水めれ禁止 

(§) ® 

めれ手禁止接触禁止 


巧為を指示ずる記号 

O C 

つラグをコン 
指示 セントから抜く 

IA 警告 I 

火が 感電 

下記の注意事項を守! 5 
ないと乂災-感電など 
により死 t や大けがの 
原因となります。 


電源コードを傷つけない 



電源コードを傷つけると、火災や感 

電の原因とな0ます。 

• 設置時に、製品と壁やラック(棚） 
などの間に、はさみ込んだ0しな 
い。 

• 電源コードを加工した0、傷つけ 
た0しない。 

• 重いものをのせたり、引っ張った 
りしない。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したり 
しない。 

• 電源コードを损くとをは、必ずプ 
ラグを持って损<。 


油煙、湯気、湿気、ほこりのをい 
場戸斤には設置しない 

0 

禁止 

上記のよラな場所に設置すると、火 
災や感電の原因とな0ます。取扱説 
明書に記されている使巧条件政外の 
環境での使用は、火災や感電の原因 
となることびあります。 
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内部に水や異物を入れない 



水めれ禁止 


水や異物び入ると火災や感電の原因 
となります。 

万一、水や異物び入ったとさは、すぐ 
に電源を切り、電源コードや接続 
ケーブルを抜いてください。 


内部をむやみに開けない 

分辆禁止 

• 内部には電圧の高い部分びあり、 
ケースやフ□ントカ バーを むやみ 
に開けたり改造したりすると、火 
災や感電の原因となります。 

• メモ U を増設する場合など、コン 
ピュータの内部を開ける必要びあ 
るとさは、本機の電源コードを损 
を、取扱説明書の r 増設する」 (62 
ページ)で指定された方法に従い、 
部品や基板などの角で手や指にけ 
びをしないよラにを意深く作業し 
てください。また、指定されてい 
る部分政外には触れないで<ださ 
し、指定し U 外の部分にむやみに触 
れると、火災や感電の原因となり 
ます。 

指定の AC アダプタじ I 州ホ使用 
しない 

0 

禁止 

火がや感電の原因とな0ます。 

落雷のおそれびあるとさは本 
機を使用しない 

0 

禁止 

落雷によ0、感電することびありま 
す。雷び予測されるとさは、火災や 
感電、製品の故障を防ぐために電源 
プラグ、テレホンコード、ネットワー 
ク （ LAN ) ケーブルを抜いてくださ 
し、また、雷び鳴り出した5、本機に 
は触5ないでくださし、。 


本機は日本国内専用でず 

〇 

指示 

• 交流 100 V でお使いください。 
海外などで、異なる電圧で使ラと、 
火災や感電の原因となることびあ 
ります。 

• 本機に内蔵されているモデムは国 
内専用です。海外などでモデムを 
使用すると、火災-感電の原因と 
なることびあります。 

内蔵モデムは一般電話回線じ I 
外に接続しない 

0 

禁止 

本機の内蔵モデムを ISDN (デジタ 
ル)対応公衆電話のデジタル側の 
ジャックや、構内交換機 ( PBX ) へ接 
続すると、モデムに必要 ULL の電流 
び流れ、発熱や火災の原因とな0ま 
す。特に、 ホームテ レ ホン やビジネ 
スホン用の回線などには、絶対に接 
続しないでくださし、。 

LAN コネクタに指定じ I 外の 
ネットワーク （ LAN ) や電話回 
線を接続しない 

0 

禁止 

本機の LAN コネクタに次のネット 
ワーク （ LAN ) や回線を接続すると、 
コネクタに必要政上の電流び流れ、 
発熱、火災の原因となります。 

特に、ホームテレホンやビジネスホ 
ンの回線には、絶対に接続しなし、で 
ください。 

•10 BASE-T と 100 BASE-TX タイプ 
し义^のネットワーク 
• 一般電話回線 

• ISDN (デジタル)対応公衆電話の 
デジタル側のジャック 

• PBX (デジタル式構内交換機)回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの 

回線 

• 上記外の電話回線など 


通電中のディスプレイ画面や 
通風孔に長時間軸れない 

0 

禁止 

通電中のディスプレイ画面や通風子し 
に長時間皮膚び触れていると低温や 
けどの原因となることがあ0ます。 
通電中のディスプレイ画面や通風孔 
には長時間触れないでください。 


A 警告 

下記のを意事項を守5 
ないと、医療機器などを 
誤動作させるおそれび 
あり事故の原因となり 
ます。 


満員電車の中など混雑した場 
巧ではワイヤレス機能を使用 
しない 

0 

禁止 

WLAN スイツチを 「 OFF 」 に合わせ 
て < ださい。 

付近にむ臓ペース方一力一を装着さ 
れている方びいる可能性のある場所 
では、電波によりぺースメーカーの 
動作に影響を与えるおそれびありま 
す。 

屯、臓ペースメーカーの装着部 
位か 522 cm じ(内で使用しな 
い 

0 

禁止 

WLAN スイツチを 「 OFF 」 に合わせ 
て < ださい。 

電波によりペース;一力一の動作に 
影響を与えるおそれびあります。 
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病院などの医療機関内、医療用 
電気機器の近くではワイヤレ 
ス機能を使用しない 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
て < ださし、。 

電波び影響をあぼし、医療用電気機 
器の誤動作による事故の原因となる 
おそれびあります。 


祈空機の離着陸時には、機内で 
ワイヤレス機旨陡使用しない 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
て < ださし、。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれびあ0ます。 
ワイヤレス機能の航空機内でのご利 
用については、ご利用の航空会社に 
使用条件などをご確認<ださい。 

本製品を使用中に他の機器に 
電波障喜などび発生した場合 
は、ワイヤレス機能を使用しな 
い 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
て < ださし、。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれびあ0ます。 


A 警告 

下記の注意事項を守！5 
ないと、健康を害するお 
それがありまず。 


ディスプレイ画面を長時間継 
続して見ない 

0 

禁止 

ディスプレイなどの画面を長時間見 
続けると、目び疲れたり、視力び低下 
するおそれびあ0ます。 
ディスプレイ画面を見続けて体の一 
部に不快感や痛みを感じたとさは、 
すぐに本機の使用をやめて休息して 
<ださい。万一、休息しても不快感 
や痛みびとれないとさは医師の診雲 
を受けてください。 

キーボー ドやマウスやタッチ 
パッドなどを使いずぎない 

0 

禁止 

キーボードやマウス暫タッチパッド 
などを長時間継続して使用すると、 
腕や手首び痛 < なった0することび 
お0ます。 

キーボードやマウス和タッチパッド 
などを使用中、体の一部に不快感や 
痛みを感じたときは、すぐに本機の 
使用をやめて休息してください。 
万一、休息してち不快感や痛みびと 
れないときは医師の診襄を受けてく 
ださい。 


大音量で長時間続けて聞きず 
ぎない 

0 

禁止 

ちを刺激ずるよ5な大さな音量で長 
時間続けて聞< と、聴力に悪い影響 
を与えることびありまず。 

特にへッドホンで聞くとさはごを意 
<ださし、。 

呼びかけ5れて返事びでさるく 6し、 
の音量で聞さましよ5。 


齡注意 I 

下記のを意事項を守5 
ないと、けびをしたり周 
辺の物品に損害を与え 
たりすることびありま 
す。 

めれた手で電源プラグにさね 
5ない 



めれた手で電源プラグの巧さ差しを 
すると、感電の原因となることびあ 
0ます。 


本体のランプの巧を本体の上 
や横か5直接見ない 

会 

本体のランプか5発せ5れている光 
を本体の上や横か5直接見ると、目 
を傷める場合びありますので、さけ 
て < ださい。 

接続ずるときは電源を切る 

A 

注意 

AC アダプタや接続ケーブルを接続 
するとさは、本機や接続する機器の 
電源を切り、電源コードをコンセン 
卜か5抜いてください。感電の原因 
となることびあります。 

指定された電源コードや接続 
ケーブルを使う 

A 

'ま意 

この説明書に記されている電源コー 
ドや接続ケーブルを使わないと、感 
電の原因となることびあります。 
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電源コードや接続ケーブルを 
AC アダプタにきき付けない 

0 

禁止 

断線の原因となることびあります。 


通風孔をふさびない 

0 

禁止 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、 
火災の原因となることびあります。 
風通しを良くするために次の項目を 
お守りください。 

• 壁から巧 cmULL 離して設置する。 
• 密閉されたせまい場所に押し込め 
ない。 

• 毛足の長い敷物（じゅラたんや巧 
団など)の上に設置しない。 

• 巧などで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしな 
い。 

通電中の本機や AC アダプタに 
長時間ふれない 

0 

禁止 

長時間皮膚びふれたままになってい 
ると、低温やけどの原因となること 
びあります。 

本機や AC アダプタを巧や布団 
などでおおつたげ態で使用し 
ない 

0 

禁止 

熱びこをつてケースび変形したり、 
火災の原因となることびあります。 



ま定した場所に置< 

A 

ミ主意 

ぐらついた台の上や傾いたところに 
置いた0設置したりしないでくださ 
し、。また、横にした0、ひつく0返し 
て置いた0しないで<ださい。落ち 
た0、倒れた0してけびの原因とな 
ることびあります。また、設置•取 
り付け場所の強度を充分にお確かめ 
<ださい。 


運搬時は慎重に 

A 

を意 


コンピュータを運搬するときは、 
キーボードを閉じ、本体の取っ手を 
持ち、安定した姿勢で運んで < ださ 
し、。運搬中にバランスを崩すと落下 
により、けびの原因となることびあ 
0ます。また、本体を設置する隙、指 
などを挟まないよラにごま意くださ 
し、。 



本機の上に柔5ない、重いもの 
を載せない 

0 

禁止 

倒れた0、落ちたり、壊れた0して、 
けびの原因となることびあ0ます。 

お手入れの際は、電源を切って 
電源プラグを巧く 

3ラグをコン 
セントからおく 

電源を接続したままお手入れをする 
と、感電の原因となることびありま 
す。 


移動させるときは、電源コード 
や接続ケーブルを巧く 

会 

接続したまま移動させると電源コー 
ドや接続ケーブルび傷つを、火災や 
感電の原因となった0、接続してい 
る機器び落ちたり、倒れたりしてけ 
びの原因となることびあります。 

また、本機を落とさないよラにごを 
意ください。 

コネクタはをちんと接続ずる 

会 

• コネクタ婚続端子)の内部に金属 
片を入れないでください。ピンと 
ピンびシヨート(短絡）して、火災 
の原因となることがあ0ます。 

• コネクタはまっすぐに差し込んで 
接続してください。斜めに差し込 
むとピンとピンびシヨートして、 
火災の原因となることびあります。 
• コネクタに固定用のスプ I 」ングや 
ネジびある場合は、それ5で確実 
に固定してください。接続不良び 
防ばます。 


長時間使用しないときは電源 
プラグを巧く 

つラグをコン 
セントから巧く 

長時間使巧しないとさは、安全のた 
め電源プラグをコンセントか5损い 
て < ださい。 

直射日光のあたる場所や熱器 
具の近くに設置•保管しない 

0 

禁止 

内部の温度び上がり、乂災の原因と 
なることがあ0ます。 
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製品の設置や移動時に机の上 
でず5さない 

A 

ま意 

コンピュータを設置したり、移動さ 
せるとさに机の上でず5さないでく 
ださい。机び傷つく原因となります。 

液晶画面に衝撃を与えない 

0 

禁止 

重い物をのせた0、落としたりしな 
いで < ださい。 

液晶画面はガラス製のため、強い衝 
擊を与えると割れて、けびの原因と 
なることびあります。 


電池についての巧を上の 
ごミ主意 

漏液、お熱、発义、破裂などを避ける 
ため、下記のま意事項を必ずお守り 
ください。 


[7K 危 P 勾 

• 指定された充電方法し U 外で充電し 
ない。 

• 火の中に入れない。ショー h させ 
たり、分解しない。 

電子レンジやオーブンで加熱しな 
し'!。コインやへヤーピンなどの金 
属類と一緒に携帯、保管すると 
ショートすることびあ0ます。 

• 火のそばや炎天下などで充電した 
り、放置しない。 

• バッテ U に衝撃を与えない。 
落とすなどして強いショックを与 
えたり、 重いわのを載せた0、圧力 
をかけないでください。故障の原 
因となります。 

• バッテ U から漏れた液び目に入っ 
た場合は、きれい水で洗ったあと、 
ただちに医師に相談してください。 
• 本機に付属または指定された別売 
りのバッテ U を使用ください。 

• 政下のバッテ U を使用した場合の 
安全性は保証でません。 

-本機に付属、または指定された 
別売0のバッテ I 」がを使用し 
た。 

-分解、改造を巧ったバッテ U を 
使用した。 


A 警告 

バッテリを廃棄する場合は、次のご 
を意をお守り < ださい。 

• 地方自治体の条例などに従ラ。 

• 一般コ'ミに混ぜて捨てない。 
または、 U サイクル協力店へお持ち 
<ださし、。 


本機の巧熱についてのご 

注意 


使用中に本機の表面や AC アダ 
プタ、バッテリび熱くなること 
びお0まず 

CPU の動作や充電時の電流によっ 
て発熱していますび、故障ではあり 
ません。使用している拡張機器やソ 
フトウエアによって発熱量は異な0 
ます。 

本機や AC アダプタび普段より 
も異常に熱くなったときは 

本機の電源を切り、 AC アダプタの電 
源コードを损さ、バッテ U を取0は 
ずしてください。なに、 VAIO カスタ 
マー U ンク修理窓□に修理をご依頼 
<ださい。 
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本機をセットアップずる 


VAIO? 蘇 7 つの 

VAIO を使い始める前に、まず7つの準備をしましよう。 

このページから続く説明に従って、作業を進めてください。 


まず八ードウェアの設定です。 


付属品を 

確かめる 


準備2 

設置する 

► 適切な設置場所とは？ 


付属品の確認 




► ネットワークケーブル、 
電源コードなどの接続 



準備4 

電源を 

入れる 

► 電源の入れかた、 
切りかた 


感 


) 
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準備 

〔ここか5はソフトウエアの設定です。 
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準備 


付属品を確かめる 


付属品び足りないとさや破損しているとさは、 VAIO カス 
タマー U ンクまたは販売店にご連絡くださし、。 

なお、付属品は本機のみで動作保罰されています。 
お使いの機種により、付属品び異なる場合びあります。 
本機の仕様については r 主な仕様」 （137 ページ)をご覧く 
ださい。 

□ コンピユータ本体 
□ バッテリ 



□ 8 cm ディスクアダプター 



説明書-その他 

□ 取扱説明書(本書） 

□セットアップガイド 
□ 偏正書 
U VAIO カルテ 
□ ごを意-お知5せ 

本機に関する大切な情報を、記載した紙び付属して 
いる場合びあります。必ずご覧ください。 


□ その他のパンフレット類 

大切な情報び記載されている場合びあります。おず、 
ご覧ください。 

□ Microsoft ® Office Personal 2007*' プレイ 
ンストールパッケージ 

(「Office Personal 2007」または 「Office 
Personal 2007 with PowerPoint 2007」プ U 
インストールモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 リブ 
レインス!-ールパッケージ 

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007」プ U インス I -ールモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office Professional 2007つプレ 
インストールパッケージ 

(「Office Professional 2007」プ U インストー 
ルモデルに付属） 

お買い上げ時にプ U インス!ルされていまず。起 
動方法について詳しくは、「付属ソフトウェアのお問 
い合わせ先」の r ワープ□-表計算」（126ぺージ)をご 
覧< ださい。 

*1 この説明書では Ui 降 、 Office Personal 2007と略します。 

*2 この説明書では政降 、 Office PowerPoint 2007と略しまず。 
*3 この説明書では U (降 、 Office Professional 2007と略します。 


• 本機に付属のソフトウエアについては、「付属ソフトウエアの 
お問い合わせ先」 （1 24ページ)をご覧ください。 

• 本機は八ードディスクから1」カバ IJ ずることびで去るため、 

U カバ U ディスクは付属しておりません。 

詳しくは、 rU カバ U する」 （75 ページ)をご覧ください。 
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準備 2 

設置する 


設置場所 


下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してくださし、。 



設置に適さない場所 

なのよラな場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。 
• 直射曰光び当たる場所 

• 磁気を発生ずるをのや磁気を帯びているちのの近く 
• 暖房器具のお < など、温度び高い場所 
• ほこ0び多い場所 
• 湿気びをい場所 
• 風通しび悪い場所 



Q>a 

ムわ^\ A / T •六— 11 3 


ム み /: Y 


ご)ちご 

ご\綿颗 


ム—ちわ.11.4 
\せか：？お C 固 


邸雖顺巧 

\繼ぉけ夕賈霜 


レこ。。と離み咖 
©八 n 、 ごご 
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準備 2 設置する (つづき) 


スタンドを立てるには 


本機を設置する場合は、下の図のよラにスタンドを立てます。 



本機に傷びつかないよラに布などをしいてください。 


ディスプレイの角度を調節するには 


ディスプレイの上部を持ち、画面の角度を調整します。 



角度を調整する腳ま、本体やスピーカーグリルの中央部分に、強い圧力をかけないようにご注意ください。強い圧力をかけすざると、ス 
ピーカーグ U ルやスタンドび破損することびあります。 


キーボードを開閉するには 


キーボードは閉じることびでさます(オーディオポジション)。音楽の再生などを楽しむとさに便利です。 



• キーボードを閉じるとさは、指などをはさまないよラにしてくださし、。 

• キーボードを開閉するとさに、キーボード全体びさちんと机の上にのるよラに設置してくださし、。 
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スタンドをたたむには 

スタンドを購入時の状態に戻すと、運搬時や収納時に便利です。スタンドは下の方法でたたむことびでをます。 


本機に傷びつかないよラに巧などをしいてください。 

© スタンドをかし引き上げた状態にする。 

感スタン ドを引去上げたまま、 U リースレバーをずらす。 

③ リリースレパーをずらしたまま、スタンドをゆっくり下げる。 


リリースレバー 



スタン ドをたたむ場合は、指や手をはさまないよラに してください。 


設置時のごを意 


なのことをお守0 ください。 



• スタンド部を持たないでください。破損のおそれびあります。 

• 液晶ディスプレイ部を持って移動しないでください。 

• 本機を持ち上げると去、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないようにご注意ください。 

• 持ち運ぶとさは、衣類やベルトなどで液晶ディスプレイなどにキズびつかないよラにご注意ください。 

• 持ちかたによっては、転倒するおそれびありますので、本体を持つときは、イラストと同じよラに、液晶ディスプレイ（キーボード)側 
に手をそえて持ってください。 




0>0 


ム >吟|み/: Y 


ご)ちご 

ご\綿解 


ム—ちわ.11.4 
\せか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼ぉけ夕賈霜 


レこ。。と離み咖 
へ 
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準備 2 設置する (つづき) 


故障を避けるためにち、;夕のことをお守りください。 

• 本機を倒したり、ぶつけたりしなし、。 

小さな衝撃や振動でち八 ー ドディスクの故障の原因となります。 
• 不安定な場所に設置しなし、。 

設置の隙の安全上のま意事項ち ご覧く ださい （ 1日ページ)。 
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準備 3 

接続する 


本機の接続の流れ 


本機の接続の流れは下図のとおりです。このあとの詳しい接続手順に従って、本機の接続を行ってください。 



バッテリを取り付ける 

停電や誤って AG 電源びはずれ、作業中のデータび失われてしまラことのないよラ、付属のバッテリを取り付けます。 

Wigs* 三 • 

バッテ U の取り付け/取りはずしをする場合は、本機の電源を切り、キーボードを閉じてから行ってください。 

また、あらかじめ r バッテ U についてのご注意」 （144 ページ)をご覧ください。 

本磯後面のバッテリ取り付け挪こバッテ U を取り付けます。 

(ご ヒント） 

AC 電源につないでいるとをは、本機の電源を切らなくてをバッテ U の取り付け/取りはずしびでをます。 

のスタンドを使用時の状態に立てる。 


本機に傷びつかないよラに巧などをしいてください。 



户>おが f 


Q>a 


ム >吟|み/: Y 


ご)ちご 

\4>卜む>ご\綿视 


ム—ちわ.11.4 
\せか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼が话\費霜 


レこ。。と離み咖 

CDrhr を 
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準備 3 接続する (つづき） 

( D 後面のカバーを取りはずす。 

1) 本機下部のつまみを内側に押す。 





@バッテ U 取り付け部とバッテ U 両端の溝を合わせ、「カチッ」と音びするまでバッテリを差し込む。 



バッテリ 溝ををわせる 

感□ックレバーを州則 ( LOCK 側)にずらしてバッテ U を固定し、後面のカバーを取り付ける。 
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インターネット接続用機器/—般電話回線に接続する 

インターネットに接続するには、一般の電話回線に接続する方法や、 ADSL 、 FTTH (光)、 CATV のインターネット回線な 
どのインターネット接続サービスや ISDN 回線に接続ずる方法びあ0ます。 

二 • 

インターネット接続サービスの申し込みち法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービ 
スを提供している接続業者にお問い合わせください。 


ADSL / FTTH / CATV を利用ずるときは 

ADSL / FTTH / 〔 ATV を利巧ずるときは LAN コネクタを使用します。 



三 • 

LAN コネクタに接続するケープルは、ネットワーク用、イーサネット （ Ethernet ) 用などと表記されているをのをご使巧ください。 

一般の電話回線につなぐと走は 

テレホンコード側売り）の一方を本機の甘(電話回線)ジャックへ、ちう一方を電話回線のモジュラジャックへ差し込 
みます。 



八 /;; kh が f 


Q>a 


ム >吟|み/: Y 


ri ) ちご 

ご \ 綿戰 


ム—ちわ.11.4 
\せか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼が话\費霜 


レこ。。と離み咖 

CDrhr を 
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準備 3 接続する (つづき) 


電話機をつなぐときは、アダプター(テレホンモジュラージャックデュアルアダプター TL -20 访 I 」売り）など）を使って 
接続します。 


本機 



テレホンコードは本機後面の LAN コネクタに接続しないでくださし、。 


保~ヒ ン 

ビジネスホン、ホームテレホンなどの電話機やドアホン付きの電話機をお使いのとをは、工事び必要となるちのびあります。電話機を 
取り付けた業着にごネ目談 < ださい。 

本機か6テレホンコードを取りはずずには 

の〇(電話回線)ジャックにつなびっているテレホンコードのモジュラアダプタ部分をいったん本機の契に押し込 
む。 

( D モジュラアダプタの□ックを巧し、テレホンコード部分といっしよにつかむ。 

③□ックを押しなび5、本機の手前の方へ弓 I き抜く。 



モジュラアダプタ部分を本機に巧し込む。 本機の手前の方へ引きおく。 
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ISDN 回線を利用するときは 


ISDN 回線を利用するときは USB コネクタを使用します。 



(ご ヒント） 

本機樓面の USB コネクタにつなぐことをで去ます。 


AC アダプタを接続する 

本徽こ A 〔アダプタを接続し、電源〕ンセントに接続します。 


• 同じコンセントに複数の機器を同時につなびないでください。 
• 本機は国内専用です。交流 100 V でお使いください。 


の AC アダプタのプラグを本機に接続する。 

@ AG アダプタに電源コードのプラグを差し込む。 
感壁の電源コンセントに差し込む。 





Q>a 


ム >吟|み/: Y 


ご)ちご 

ご\綿颗 


ム—ちわ. K ;: 11.4 
\おか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼ぉけ夕賈霜 


レこ。。と離み咖 

ミ hr を 
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電源を入れる 


本機の電源を入れます。 


本機の電源ボタンを押す。 


電源ランプ電源ボタン 



本機の電源び入り、電源ランプび緑色に点灯し、 Windows び起動します。 



4;少じ(上電源ボタンを押したままにすると、電 
源び入りません。電源ボタンは軽く押し、すぐ 
に離してください。 


本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして 「 Windows のセットアップ」画面び表示されます。 
「 Windows を準備する」 （30 ぺージ)の手順に従って、 Windows のセツトアップを行ってください。 


む， • 

Windows のセットアップ画面び表示されるまでしばらく時間びかかりまずび、そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操 
作を行ラと、本機の故障の原因となります。 

货 •ヒント） 

• 電源を入れたあと、コンピュータを操作せずにいると、省電力機能び働いて、画面の表示び消え、本機の電源ランプびオレンジ色で点 
なします。 

• MONITOR OFF (モニター日 FF ) ランプび点なしている場合は、画面び表示されません。画面を表おするには 、 MONITOR OFF (モニ 
ター OFF ) ボタンを押してください。 

• 本機はお買い上げ時の設定では、 AC 電源でご使巧中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(ス U - プ 
モード‘1)。キーボードのいずれかのキーを押すか、電源ボタン’ 2 を押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリでご使用中に約60 
分操作をしないと、自動的に本機の電源を切ります(休止状態‘1)。元の状態に復帰させるには、電源ボタン’ 2 を押してください。 

‘1詳しくは「バイオ電モマニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-屬源の管理/起動く VGC - L 目シリーズ >]-[ ス 
リープモード/休止状態にする]をク U ックする。 

電源ボタンを4秒政上押し続けると保をされた状態び破棄されますのでご注意ください。 

2回目な降に電源を入れるとをは 

本機の2回目の起動時か 、 [Norton Internet Security 」 ソフトウェアをはじめて起動したときは 、 [Norton Internet 
Security 」 画面び表示されます。画面の指示に従って操作してください。 

ネットワークに接続した状態で 「 No け on Internet Security 」 ソフトウェアのファイアウオールを有効にした場合、セ 
キュ U ティチェックのため本機び起動するまでしば5 く時間びかかりますび、そのままお待ちくださし、。 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアについて詳しくは 、 「「Norton Internet Security 」 ソフトウエアについて」 
(35 ページ)をご覧ください。 
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バッテリを上手に使うには 

本磯をバッテ U で使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテ U を長持ちさせることびできます。 

• 液晶ディスプレイの明るさを暗くする 

お買い上げ時の設定は明るくなっています。液晶ディスプレイは、明るくずるより暗いままで使用するほラびバッ 
テリを長持ちさせることびでをます。 

• 液晶ディスプレイのバックライトを消ず 

MONITOR OFF (モニター OFF ) ボタンを押すと、液晶ディスプレイのバックライトび消えます。画面を消したまま 
音楽を再生でさるので、バッテ I 」の消費電力を節約しまず。 

• 省電力の機能を使ラ 

こまめにス U —プモードや休止状態にずることで、バッテ U を長持ちさせることびでをまず。また、休止状態の場合 
は、電源オフからの起動よりも早く復帰できまず。詳しくは「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本 
体の使いかた]一[電源の管理/起動く VGC - LB シ U —ズ >] 一[ス U —プモード/休止状態にする]をク U ックす 
る。） 


電源を切るには 

電源を切るとさは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。 

次の手順を巧っても電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを 4 秒む上巧して電源を切ってくださし、ただし、この 
方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルび使えなくなることびありまず。 

(ご ヒント） 

デスクトップ画面のイラストは、実隙のものと異なる場合びあります。 


©(スタート)ボタンをクリックする。 


スター トメ ニューび 表示されます。 


H ボタンー[シャットダウン]をクリックずる。 



しば5 くすると本機の電源び自動的に切れ、電源ランプび消灯します。 师ン ,_, 

お買い上げ時の設定では、 | g | i ボタンをク 

U ックするとス U —プモードに移行します。 
現在作業中の状態をメモリにな持したまま(お 
買い上げ時の設定)、最低限度必要なデ;くイス 
切がの電源を切るため、消費電力を節約でさま 
す。詳しくは「バイオ電子マニュアル」をご覽 
ください。（[パソコン本体の使いかた]-廣源 
の管理/起動く VGC - LB シリーズ >] -[ス 
U - プモード/休止状態にずる]をク U ックす 
る。） 


八 zr •トム が® 


Q>a 


ム み /: Y 


ご)ちご 

ご\綿經 


ム—ちわ.11.4 
\せか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼が话\費冤 


レこ。。と離み咖 

CDrhr を 


29 

























Windows を 

準插すえ 


電源を初めて入れた5、 

まず Windows の準備をしましょう。 
Windows の準備び完了すると、 
付属のソフトウエアや 
いろいろな機能び使えるよラに 
なりまず。 



好ヒント） 

取掘説日月書内の画面び実際と異なる場合は、表 
おされる画面に従って操作してください。 


タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 
上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と 
] 回押してすぐに離します。これを r クリックす 
る」または怔クリックする」と言し、ます。 

タッチパッドの詳しい使いかたは「パソコンの 
基本操作について」の「タッチパッドの使いか 
た」 （ 14弓ページ)をご覧 < ださい。 


電源を入れる。 


電源ボタンを押し、 「 Windows のセツトアップ」画面び表示される 
まで待ちます (28 ページ)。 


二 • 

なの画面び表示されるまで、しばらく時間びか 
かります。表お前に電源を切ると故障の原因 
とな0ます。 
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設定を開始する。 



①個または地棚で[日本]び選択されていることを確 
認ずる。 

⑤[時刻と通貨のお式]で[日本語（日本)]が選択され 
ていることを確認ずる。 

③悼ーボードレイアウト]で [ Mic の soft IME ] が選択 
されていることを確認する。 

@ [次へ]をクリックずる。 


巧-ヒント） 

ご使苗いただいている機種によっては、 0 S の 
名称び異なることびあります。 


た • 

英語キーボードを選択されている場合ち、 
[Microsoft IME ] を選択してください。 
Windows び起動してから、キーボードの変更 
を行います。 


r ライセンス条項」の内容を確認ずる。 


r 


I 巧巧 Windows 5 它 


ライ亡ンスま巧をお R みになつて< ださい 

マイクロソフトソフトウェアライゼンヌま巧 
WINDOWS VISTA HOME BASIC 
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 

イ它ンスち巧:こ同音レます (Windows を库用する:こI'ま同君ザぶ妄 )(A) 
ごを音， 


①2か巧の[ライセンスを項に同意しまず]をチェックずる。 


お 


GK 


この度はがか'？ーソナルコンピュータ妈品（な下本興品とします）をわ冒い上 
け V ただきありボとうございます。ホ製品にはソフトウ*ア毁品ポ同巧スはプリ 
インストールされていま寸ポ，ま該ソフトウ正アをご使用いただく前に、ぶず 
を々のソフトゥゴァ使用許諾契巧まをあちかじめわ読み下さい。ソフトウ S ア興〇 


ここをク U ックすると文章び上下します。 

广 @内容を確認した5じ欠べをクリックずる。 


明 


;ィたシス笑項:こ同音しミす (Windows 舌:企与する:こけち!音が么妄)(リ 


どちらか一方でちチェックをしないと、 
Windows の準備作業は中止され 、 Windows 
と本機に付属のソフトウエアはお使いになれ 
ません。 


保ヒント） 

画面左上の^ボタンをクリックすると前の 
画面に戻ることびでをます。 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 


4 ユ-ザ-アカウントの設定をずる。 



①お使いになるちの名前などをユーザー名として入力ずる。 

⑤ パスワードを設定する場合は、パスワードを入力する。 

ノ <スワードを入力ずると、確認用にもう 1 度/ v ‘ スワードを 
入力ずる欄が表示されるので同じパスワードを入力ずる。 

⑥ このユーザーアカウントで使用ずる画像をクリックずる。 

@じ夕へ]をクリックずる。 

促 •ヒント） 

• ユーザー名は Windows のセットアップ完 
了後に変更ずることびでをます。 

• 文字の入力方法について詳しくは r パソコ 
ンの基本操作について」の「文字入力のしか 
た」 （1 50ページ)を参照してください。 

• パスワードは Windows のセットアップ完 
了後に設定することちできます。 

• ユーザー名には、漢字•ひらびな•カタカナ 
アルファベットなどので字び使用で去ます 
(キーボー ドの半角/全角 I 漢字 キーで 入 


力を切り替えられます)。 


ユーヴ 名の例： 


SON 丫太郎 


• パスワードのヒントを入力することもでを 


ます。 

• 画像をク U ックすると、ユーヴー名の左側 
に表示されている画憬び変更されます。 


コンピュータの名前を確認する。 


巧 む Wind む VS ここ，.トア/プ 

コンビユータ备を入力して.デスクトップの写貴を a 巧レてください. 


T ンビこ一 7 名を乂たレて<だすい佛； Office-P CHll ： 

Tvaio-pc 



© 自動のに表示されまずが、わかりやすい名前に変更 
ずることちでさます。 

⑤デスクトップの背景にしたい画像をクリックずる。 

ク U ックずると背景びを要されます。 

⑤[次へ]をクリックずる。 


デスクトップでち貝を進巧レてください【巧で.コントロールパネんでまま可をです)； 



( 巧へ ( N ) 


依~ヒンド ） 

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 
Windows のセツトアップ完了後に変更するこ 
とびでをます。 
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6 


コンピュータの保護の設定をする。 


、，夕/ Windows の它ットアジブ 

Winckws を目おの:こなまするよう毎王I一てくだちい 




拒男をちちを巧一ます (R) 

ま至巧ブニグラムやなまでま巧プ C グラムをインストールレにり、イシタ—ネジト 
で H 居をよご安さ:ここご.マンラインで巧畳で€でちをさ旣I•/たりします. 


场 


重要；き;斤ブ C クラムのみインストールレますの 

Windows 马の亡キユ IJ テイの至をブ！Iクラムおよひその巧で丢要 y まをブこヴラムの 
み-1■ンスト-ルしミす ■ 

巧で巧巧一ます (A) 

道巧が行なじをまで.お巧いのコンビユータザ它キユリテイで青巧:こごちさ n る巧をち 
が友0ます. 


雌奨設定を使巧します]をクリックずる。 


' 二つい C0: な巧巧巧？ "55-,gT 


»吴設吉を巧.马するとき.まご4至巧プこクラムをインストールするとき:こ.一活5居まか 
Microsoft :こを居さ r. まず.さ居ちにた巧连が，お客毎を黄をレた0,お客ち’こま巧を取つた0 


日付と時刻の設定を確認する。 



’①タイムゾーンおよび日付と時刻を確認ずる。 
⑤[次へ]をクリックずる。 




Q>a 


ム >吟|み/: Y 


ご)ちご 

■•ご \ 綿颗 


ム—ちわ. K ;: 11.4 
\せか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼ぉけ w\i 踞 


レこ。。と離み咖 

corhr を 


33 






























準備 5 Windows を準備する(つづき) 


戸 コンピュータを使用する場所を選択する。 



設定を完了ずる。 

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。 


好ヒント） 

Windows のセットアツプ完了後に設定することびできます。 


これで Windows び使えるようになりました。 


電源の切りかたについて詳しくは、 r 電源を切るには」 （29 ページ)をご覽ください。 



• 本機にパスワードなどのセキユ U テイのための設定を行ラことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。 
設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)び必要になることびありますので、必ずメモをとるなどし 
て忘れないよラにしてください。また、パスワードを辭除するための修理(有償)を巧ラ場合には、お客様の本人確認をさせていただ 
く場合びあります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても觸除び不可能なものびありまずのであらかじ 
めご了承ください。 

• 「ウイルス対策ソフトウエアの状態を確認してください」といラ警告び表おされることびあります。コンピュータを危険から守るた 


めに、 Windows のセツトアップび完了したらすぐに 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの初期設定を行ってください。 
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「 No け on Internet Security 」 ソフトウエアについて 

コンピュータウイルスやネットワークを通じた不正な接続などによる被害からコンピュータを守るためには、あ5か 
じめきちんと対策しておく必要びあります。本機には 、 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアびインス!-ールさ 
れており、前述の危険からコンピュータを適切に保護することびできます。ただし 、 「Norton Internet Security 」 ソフ 
トウエアは初期設定を行うまでは動作しないため、 Windows のセットアップの終了樓にあわせて設定を行ってください。 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの初期設逊ま、©(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム ]- [Norton 
Internet Security ] — [Norton Internet Security ] をク U ックし 、 「Norton Internet Security 」 画面上部に表示される 
臨行]をクリックして表示される [Norton Internet Security 」 設定画面にて行えまず。 



[続行]をクリックする。 


保"ヒント） 

•「Norton Internet Security 」 ソフトウェアの初期設定を行う前に、あらかじめインターネットに接続してください。インターネット 
に接続されていない場合、最新のデータを利巧することびでをません。 

•「Norton Internet Security 」 ソフトウェアの初期設定を行っていない状態で本機の起費]回数び2回目 Ui 降になると、起動直後に 
「Norton Internet Security 」 設定画面び表示されます。この画面び表示されたら、画面の指示に従って 「 No け on Internet Security ] 
ソフトウエアの初期設定を行ってください。 


[Norton Internet Security 」 の設定をする。 



[次へ]をクリックして、降の手順は表示される画面の指示に従って進めてください。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。 

画面の指示に従って操作すると、使巧許諾契約や更新サービス有効期間の確認び行われます。 
設定び終わると、 「 LiveUpdate 」 に進みます。 


户 zr •トム が f 
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ム み /: Y 


ご)ちご 

ご\綿經 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 


) 「LiveUpdate」 で最新版に更新ずる。 



インターネツトに接続して 「Norton Internet Security 」 ソフトウエアを 
更新します。 

画面に表示される指示に従って操作してくださし、。 


fLiveUpdateJ によって 「Norton I internet 
Security 」 ソフトウエアを更新する場合、イン 
ターネットへの接続び必要でず。インターネッ 
卜接続サービスを提供する会社(インターネッ 
トサービスプ□バイダ)との契約を行っていな 
いなどの理由でインターネットに接続できな 
い場合は、[キャンセル]をク U ックしてくださ 
し、。[キャンセル]をク U ックした場合、 
[Norton Internet Security 」 ソフトウエアび 
更新されないため、新種のコンピュータウイル 
スなどに対応することびでさません。 


「No け on Internet Security」 ソフトウエアの設定後に表示される警告について 

「Norton Internet Security 」 ソフトウエアの設定後、いくつか警ちび表示されます。警告の意味と巧処方巧は U 下の 
とお0です。 

□ r 要ま意」画面、 r リスクあり」画面 


「Norton Internet Security 」 ソフトウェアの更新やコンピュータウイルスの詳細な検査び長期間行われていないとき 
や、設定びセキュ U ティ上不適切なちのになっていると表示されます。初期設定時し:!外で表示されたとをは[今すぐに 
解ミ央]をク U ックして画面の指示に従ってください。 



巧！::ント） 

初期設定時の FLiveUpdateJ び終了すると 「Norton I internet 
Security 」 画面び表示されます。画面左に表おされるセキュ U 
ティの状態び「要注意」または r リスクあり」になっている場合は、 
[今すぐに解ま]をクリックして画面の指あに従ってください。 
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□「Internet Explorer セキュリティ」画面、「フィッシングフィルタ」画面 

「Noiton Internet Security 」 設定後、インターネットエクスプ□ーラを起動するとメッセージび表示されます 。木ッ 
セージに許可をし、フイッシング詐欺サイト対策機能を有効にします。 


Internet Explorer たキユリテイ 


回 


が 


Web サ仆で、この:?□ヴラムを使つて Web コンテンツを開こたして 


います： 

このブ□クラムは巧 II モード a 
ンビュ-夕をは田すをなこ化 
ムは P 月かないでください C 


の 


る前： 

を巧元： 


巧兮あこのプ□クラム湖 


@ Iお田 


① Norton Internet Security 
フイツシンヴフイルタ 




現な Norton Internet S が urity ぴデス i ■ルトフイツシンク 
フイルタけわていまだ/デフオルトフイツシンクフイルタ 
(こしますかク 

I ~今 f まこのかた-ジをま示 Li ないの） 


巳はい CK 


「Norton Internet SecurityJ ソフトウエアについてのお問い合わせは lU 下となりまず。 


シマンテック 

SONY ユーザ様用サービスページ(ユーヴ登歸-ヴポート登録-更新方法） 

ホームぺーソ： http://www.5ymantec.co.jp/reqion/jp/techsupp/regist/oem/sony/ 




Q>a 


ム >吟|み/: Y 


ご)ちご 

ご\綿颗 
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邸雖顺巧 
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基本設定を行ラ 


バイオをはじめる前の準備を行ラ 

「バイオをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 
し^下の手順に従って、設定を行って < ださい。 


デスクトップ画面上の[パイオをはじめる前の準備をダブルクリックずる。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。 
「バイオをはじめる前の準備」画面び表示されまず。 


K イオち田じ!)る H のホ« 


バイオをはじめる前のをが 


けイオを快适にお巧いいただくをめにお要な I を定とサポート巧巧の招かを行いま 
す，バイオを巧いはじめる前に実施してわくと便利な巧容でずので.おず実行して 
ください， 


<主な実旋巧目 



「バイオをはじめる前の準備」は、1度実行する 
となからは表示されません。 


) 画面の指示に従って操作する。 


最後に、再起動を促す画面び表示されますので、本機を再起動してください。 
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準備 y 

占スタマー登録する 


VAIO カスタマー登録について 

ソニーでは r バイオ」をご所有のお客様へセキュ U ティ情報などの必要な情報をお知5せし、充実したサービス•ヴポー 
卜をご提供するために、 「 VAIO カスタマー登録」をおすすめしています。 VAIO カスタマー登緑に関してのお問い合わ 
せは、 r カスタマー専用デスク」 （1 14ページ)までご連絡ください。 

VAIO カスタマー登録を巧っていただくと… 

@セキュリティーや品質などに関ずる重要な情報をご提供 

お客様のバイオに関する重要な情報をご連絡いたします。 

(D ご登録カスタマー専用のヴービス-ヴポートメニューをご用意 

VAIO 延長保記などのサービスか日、コールバック予約などのサポートまでを彩な専用メニューをご利用いただけます。 

③ 「MyVAIOPassJ(120 ベージ)でヴービス-ヴポートがさ6にお得に 

ソフトウェアの優待販売や期間限定の特別キャンペーンに加え、ソニーグループ内で広く使えるソニーポイント 
の連動を強化した優待プ□グラムをご利用いただけます。 

④ お客様専用のページをご提供 

カスタマー登録の隙に発行される My Sony ID で□グインしていただくと、お客様専用ページをご覧いただけます。 
⑥電話ヴポートがよりスムーズに 

ご登録いただいたお客様情報に基づき迅速に対応いたします。 

© バイオに関ずる最新情報をご提供 

メールニュースなどバイオに関するさまざまな最新情報をお届けしまず。 

□ ご利用いただける有償サービス 

• VAIO 延長保罰 サービス 

大切なバイオをまむしてお使いいただくためのサービスでず。 

• VAIO Overseas Service (海が現地修理ヴポートサービス） 

海外で安むしてお使いいただくためのサービスです。 

• ソフトウェア-ダウン□-ド販売サイト、 「 VAIO ソフトウェアセレクション」 

□ ご利用いただけるサポート 

• お客様ひと0ひと0にあわせたサポート情報をご提供する r マイサポーター」をご利用いただけます。マイサポー 
夕一では下記のヴポートなどをご提供しています。 

-「テクニカル Web ヴポート」 

バイオに関する技術的な質問をインターネット経由で受け付け、電子メールでご返信いたします。 

- rvAio コールバック予約サービス J 

ホームページか5、電話サポートのご予約をしていただけます。 

- rvAio リモートサービス J 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなび5、使いかたなどのご案内をさせてい 
ただをます。 

• バイオユーヴーの皆様どうしでバイオに関する r 投稿」、 r 質問」、「回答」などのや0とりを行ラ情報交換サイト rvAio 
Hot Street (バイオホットストリート)」をご利用いただけます。 

《2006年12月現在 
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ご利用いただける有償サービスやサポートについて詳しくは、103ぺージきをご覧ください。 
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準備 7 カスタマー登録する (つづき) 


□ My Sony ID 

「ソニー共通体系のお客様 ID 」 です。 

ソニーグループび提供するさまざまな Web サイトやサービスを、ひとつの ID とパスワードでお客様ご本人の認証に利 
用でをます。また、すでに他の ID をご所有の場合も、それ5の ID と riDU ンク（ひも付け)」設定を行ラことでマスター 
キーのよラに使えます。 

My Sony ID について詳しくは My Sony ホームぺージ ( http :// www . sony . co . jp / mysony /) をご覧ください。 


VA 10カスタマー登録の方法 

VAI 0 カスタマー登歸は、インターネット経由で行ラことびでさます。 

お' • 

• VAI 0 オンラインカスタマー登録を行ラには、 r コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーヴーとして□グオンする必要び 
お0ます。 

• VA にカスタマー登録は、本機の U カバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは 、 Mv Sony ホームぺージ ( http :// www . sonv . co . jp / mysony /) で行うことびできます。 


曾(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [VAI0 オンラインカスタマー 
登録]をクリックずる。 

rvA のオンラインカスタマー登録」画面び表示されまず。 



[ VAI 0 オンラインカスタマ ー fi 巧 


VA 10 S ご MX いただいたお Sg に 
な！！レたサ■•ビス•サボ-卜を g 巧レ、 

VAI 0 のあそ生る它お*しみいただ < ため、 
rVAIO カスタマー SajS おすすめしています， 


UI； め K I VAK) ぞご巧入いただきありびとうございます。 

Thank You | カスタマー登玩を、 VA のの巧るちまをお蜜しみください • 


今すぐを録する 

インターネットを由でを巧のためのベージヘアクむスします。 
すでにインターネットへ巧病されているか再ちごち巧ください0 


3ンラインま@の前こ下 i 巧ご话 i を C ださい， 
1 ■イン 5— ネットに括巧している 

■ 本べージ定 hternet 巳 pbrer で巧いている 


口ご fi 巧べー ジへ 


をでを錄する 

インターネットへ巧待後、 r ス5-卜 J ボタンをクリックし、「すべての兀ヴラム jrvwo 
インラインカスタ7—き拭 J をしてください•インさーネット涅をでき诗ベージへ 
アク它スでをます。 


内容をよく読み、に登録ぺージへ]をクリックする。 


登録画面び表示されます。 


依~ヒン A 

カスタ7—登録をしない、またはあとですると 
をは、画面を閉じて < ださい。 
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7) L ソ降、画面の指示に従って登録ずる。 

登緑び完了すると 、 「My Sony ID 」 び表示されます。 

• 表おされた番号は、六モをとるなどして忘 
れないよラにして < ださい。 

• VA にカスタマー U ンクへのお問い合わせ 
の隙に 、 「My Sony ID 」 び必要になる場合 
びあ0ます。 

の•ヒント） 

「My Sony ID 」 は登録メールアドレスに送信さ 
れます。 


な上でセットアップび終ね0ました。 

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引 
さ続をこのあとのページや「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。 

□ インターネットに接続したい。 

^57ぺージをご賣ください。 

□ リカバリディスクの作成方法を知りたい。 

一66ぺージをご賣ください。 

□ 電子メールをやりとりしたい。 

一 r バイオ電子マニュアル」をご覧 < ださし、。 (45 ページ） 

([インターネット/ネットワーク]一[ホームページ/電子メール]一[電子メールをやりとりする]をク U ック 
する。） 

□ Windows の基本操作を知りたい。 

一「できる Windows for VAIO 」 をご覧ください。 

(「バイオ電子マニュアル」の[できる Windows for VAIO ] をクリックする。 (45 ぺージ） 
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r 醫 r 斤輸路關的に 


rVAIO Update 」 を利用する 

rVAIO Update 」 は、ソニーびご提供するお客様への憧要なお知らせ」や「アップデートプ□グラム」の情報を、定期的 
にお知らせするソフ h ウェアです。 

ソニーびご提供する情報び更新されると 、 rVAIO Update 」 はタスクバーの通知領域か日アイ]ンとバルーンでお知ら 
せしまず。 


保ヒント） 

VAIO Update は、無料でご利巧いただけます(インターネットご利用樹こかかる通信費はお客様のご負担となりまずので、あらかじめ 

ご了承 < ださい)。 

• VA に Update を利用するには、あらかじめインターネットに接続していることび必要です。 

• VAIO Update を利用するには、事前に動作設定をする必要びあります。設定は fVAIO Update へようこそ」バルーンび表おされた 
ときに当ノくルーンをク U ックするか、または©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO Update 3] - [VAIO Update 
の設定]をク U ックすることにより設定で去まず。 

VA に Update での個人情報の取り扱いについて 

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。 

• VAIO Update では、お客様びお使いのバイオのシ U アル番号、 OS およびインス I -- ルソフトウエアなどの個人情報 
をサーバーに送信しません。お客様の個人情報を送信することなくサービスをご提供しておりますので、安むして 
ご利用いただけます。 

• VAIO Update か日サーバーへ新着情報を確認するとさに、ご使用のバイオの IP アドレスびサーバー上に記録される 
ことびあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためにあり、ここか5個人情報への結びつけは行し、 
ません。 


VAIO Update のバルーン画面をクリックずる。 
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重要なお知! 5 せの確認やアップデートを行ラ。 




U, サボートからのお田らせ 

〇«电《コーー 

0 ♦> 卜つークコーナー 

0 rSorfcSlaee CP (SoricStaie \fer 4,0)J7 2006/06/01 * 

0 So-Mt テレビ王田 IJ モート讶函予巧ブービス rconmandj ちこ 扣扣/旧/11， 

口墨 

gO&A«« 

をウイルス•セキュリティ flW BT ベての •• 

1 ,MI0O7，一3。.. I - 1 

VAIO Hoi Straal a 

MySuppertar s 

@8 2006年9月の7イク□ソコトロキュリティ 1«B 巧 fi のおか6せ 2006/08/13 * 

@0 2M6 年 S 月の7イクロソつ卜 C ホュリティ‘》扣««のお*巧げ 2000/06/09 . 


.の重要なお知5せ 


■© アップデートプ□グラム 


1〇インストール nj 


アイコンの巧明 

® 丘キュリティ巧!6などの*罢*の*い《な6サヴアッブデートブロヴラム5モすアイコンです. 

@ プ〇ンロード;*みのアッブデートブロヴラム《示すアイコンです， 

ブロヴラムるをウリックす5と«示されな由 B の巧容にな s てインストール定巧う‘£■びあります， 

® インストール扶皮 S 白»科別できないアップデートブ□クラか£示すアイコンです， 

プ〇ン□-ド IJ な7していか拍居です， 

® 单巧インストール 


①重要なお知5せ 

セキュ U ティ関連情報などソニーびお客様へご提供する r 重要なお知5せ」を確認することびできます。 

件名をク U ックすることによ0、詳細な内容の確認びでをます。 

(D アップデートプ□グラム 

お客様びご使用のバイオを最新の状態にでさるアップデートプ□グラムを確認でさます。アップデートプ□グラ 
ムには自動でアップデートでさるプ□グラムと手動でアップデートするプ□グラムびあ0ます。それぞれ、プロ 
グラムの左にあるチェックボックスにチェック(複教選択巧)を入れ、[アップデート開始]をク U ックすることで、 
アップデートを開始します。 

自動アップデートの場合には、ダウン□ー ドとインス!-ールを巧います。 

手動アップデートの場合には、ダウン□ー ドまで巧いますので、ダウン□ー ド後はプ□グラムの件名をクリックす 
ると表示される内容に従ってインス I -ールしてくださし、。 

* アップデートを行ラには、 r コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーヴーとして□グオンする必要び 
お0ます。 


巧とント） 

VA に Update で表示される内容は、お客様びご使用のバイオに必要な情報び表示されています。 

アップデートプ□グラムは、セキュ U ティ対策などで重要度の高いものには、プ□グラム名の横に①のアイコンび表示されまず。 
この重要度の高いをのについては、アツプデートを強くおすすめします。 


リスト上のアッブデートブ□クラ i* にチ•リク（-〇し r アッブデート 1111 抬 J ホゲノ « クリックす电こと I 〇 与 

によりタウン□-卜•柿たしけ， |Li パ /T fWIO j 

き a アブフデート 

I AutQiTi 扣 C updaia 

WT の7ッブデートブ□グラムは白* b 下プウンロードとインストールび ft われ主す. 

□ a rcliekto DVDVM.2.S.32J アッブグレードブロヴラム 2肪6/旧"7 99.729 <B 

□ a rPietureQear Studio Var2.0. 22のけ日 J アッブデ-トブロヴラム 2阳6/04な！ 8.3 口 KB 

□ @(1) a rcviale Plus Ver2.2 .日 1J ア7ブヴレ-ドブロヴラム 2阳6/の/02 2 3.378 <6 

田べ ー ジト》ブ 

手拉アツフデート 

I hUnualUpdata 

la 下のアッブデートヴ□ヴラムはダウンロート’のみが行われ主ん r アッブデート田たザ5ンでブウンロー札たなん 
プログラムをさブ J ックすると*示され5手顯ミ今坦して■、ち S •ご自身でインストー)巧行てくだ古い•ブウンロー F 
したなは • 3フラインでちインストールでさます， 

□ 0 rciiek け DVDVer.Z.S.a 。アッブク’レードブロヴラム 2阳6/旧/07 99.729 KB 

□ @ 0 rp か ute む》 Studio Ver2 .日.22.の 16CIJ アップデートブロヴラム 2阳 6/M/21 S,347 KB 

□ (J) B TDV が e Plus Ver'2.2 .日 1J アップヴレードブロヴラ2006/02/02 2 3.378 KB 

□ «-£/ (•け 



VA に Update 

H&BS:VGM-A 7 !PB 



Q>a 

ムわ^ \ A / T •六— IT 3 


ム み /: Y 


rl ) ちご 

■•ご \ 綿视 


ム—ちわ. K ;: 11.4 
\おか：？お c 旧 


邸雖顺巧 
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VAIO の最新情報を自動的に入手する(つづき) 


rVAIO Update」 び起動しないときは 


VAIO Update のバルーン表示をク U ツクすると、下記の画面び表示される場合びあります。 
表示された場合は、 r 閉じる」をクリックしてくださし、。 


I みみ VAJO Update [ | な-口 吳•岛ベ-5の • 〇 ッ-ルり)- 

V* *! の' IW) ぺ-ジ3«モす田お. Sony Corporation ‘約のアドむ VUACdll ■がと■でんが《片巧す打：〇クわりして巧む、 * 


A VAIO Update を起なでさません。 

. 


Internet 切 br か7ミご度用の巧 


m 


ぶ 


«宙"一 t 占 Sj きですホ？ 




〇今を加か fe-- 巧责 SUftC、 の 
,» 化！- l.-、lT7Tll な I 


だ Vvi>U'fctiveX コントロールの11円 ttfsa 折^て< ださい， 


① ここをクリックずる 


读際の画面とは異なる場合びあります。） 


画面上部の r 情報ノく一」をクリックし、 「 ActiveX コント□-ルの実行」をクリックします。 

* ActiveX コントロールの実行により、ご使巧のバイオに影響を及ぼすことはありません。 


.③ 


な，口 •. 、パ■リ(内 • ■リ■ルむ）* 


ゆ* tb ぺ-ジ««モ3なこは， 'Sony 00 rporal か'から D7 阿バ VUAO.dir 化 li* です，»行5片可すなな饥ツルてく 



ここをク U ックする 
ここをク U ックずる 


A VAIO Update をち面できません。 

こ «用の!*祖こ巧 U 占—‘®ります • 

VA» Updtta びななしな US>. をし <13. »定されてい％ URL に raUJJ'® り* T, 

Internet Explorer 7ぞご店用の想合， 

ブラウプ上苗に下1£み6-ジが《モ3打を*をび巧リ*ん 
モの«台2,下 ISWv 它ージ 

「前の Web"'! -ジ S を示する口 3. ’Sony Corporation か 6® アト-：}ン’V山 (C.dir び 
.£罢です。実行を押巧する1こはス；ックしてくだ3ぃ。 J 

«なわク… ‘A か veX 必トロ-ルの*巧 Crsai 巧してくだれI, 


> 9れ#-わ卜_か〇议 


(実際の画面とは異なる場合びあります。） 


VAIO Update 画面び表おされます。 
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バイオ電モマニュアル碟ぃ 


本書のなページ政降で、本機の使いかたや困ったとさの解決方法を紹介しています。 r バイオ電子マニュアル」では、さ 
5に詳しく紹介していますので、ぜひご活巧ください。 


イ 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]—[バイオ電モマニユア j レ]をク 
リックずる。 


「バイオ電子マニュアル」び表示されます。 


見たい項目をクリックする。 


画面の各項目の詳しい説明は、 IT バイオ電子マニュアル」を見る」（100ぺージ)をご覧ください。 


次の画面に進みます。- 
前の画面に戻ります。 - 
起動画面に戻ります。 - 


バイオの使いかたや —— 
トラブルの解決ち法、 
サービスサポート について 
目的に応じて説明しまず。 


•: J レ•才电子7ニユアル 


項目を印刷しまず。 

文字のサイズを変更します。 


[が I 


j I □□品 I の 

も^ — 用語集を表术しまず, 


> sa>-Bios/^ 【二に . 

> 9 迈》 5 田でて 

> イシターユン、 ./ 不 i 卜 : 


I こさ面 wiFioowsforxAio 


バイオ電子7ニユアル 


ユ-だ 3S ベごい巧巨53んで<だでん 


起動画面 




Q>a 


ム >吟|み/: Y 


ご)ちご 

•ご\綿颗 


ム—ちわ. K ;: 11.4 
\おか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼ぉけター賣霜 


レこ。。と離み咖 
©八 n 、 ご W 
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ミュージック 


r 卜 / DVD 


SoundFLOW 

とは 


より気軽に音楽コンテンツを 
楽しむことびできます。 


「才ーディオポジション」にして SoundFLOW び起動すると、時計やカレンダーを表示したり、音楽を楽しむことびで 
をます。また、ウェイクアップタイマーによって指定した時刻に音楽を再生したり、ス U - プタイマーによって一定時 
間経過後にス U —プモードに設定ずることわでをます。 

ここでは r 才ーディオポジション」にしたときに自動的に起動ずる SoundFLOW の操作について簡単にご紹介します。 
詳しい説明については、 SoundFLOW のヘルプをご賣ください。 

r オーディオポジション」とは 

「才ーデイオポジション」とは、キーボードを閉じている状態のことです。キーボードを閉じると SoundFLOW び起動 
して、簡単に音楽を再生でさます。 



も* 

• 同時に他のソフトウェアを起動していると、 SoundFLOW の動作び重くなったり、起動に時間びかかる場をびあります。 

また、起動中のソフトウェアで 〔 PU 負荷の高い作業をしている場合は、 SoundFLOW の起動によって、動作に影響を与える場合もあ 
ります。その場合は、キーボードを閉じる前にソフトウェアを終了してください。 

• キーボードを開閉するとをに、キーボード全体びをちんと机の上にのるよラに設置してください。 

• キーボードを閉じるとさは、指などをはさまないよラにしてください。 
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SoundFLOW で 
音楽を聞く 


キーボードを閉じると、 
SoundFLOW が起動しまず。 


音楽の再生や操作はキーボードの AV ボタンで行います。 





1— r 


- ディスプレイには時計や 
カレンダー、再生中の巧の 
情報が表示されまず。 


- AV ボタンで音楽の再生や 
停止などの操作を行いまず。 


タイ7—を 
設定する 


ス U —プタイマーやウェイクアップ 
タイマーび設定でさます。 


ス U —プタイマーの設定をすれば、一定時間後に音楽再生を終了し本機をス I 」ープモードにでさます。また、ウェイク 
アップタイマーの設定をすると、指定した時間に音楽再生を始めることびでをます。 

タイマーの設定は、©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ SoundFLOW]-[Sound FLOW 設赶をクリツ 
クすると表示されるに oundFLOW の設定」画面で行います。 


なをお 
^まモ 
&夕1'マ- 
0バ-リ3ン’苗が 


ウIイク F ウブ$ィ7- 


巧ミの均到に SoundFLOW を表示して音をを再ちします 
□ ウIイクア3ブイマーをち巧にザる 
巧别任)：[〇巧10 i 3 み 

巧白の )： S 7|< * S ± 0 

-□□□□□□□ 
□ 音奖再を巧の音量を指定する(が 


キ ーJfi- ドを Ba じてから、巧ミの巧囲巧にスタンバイにします 
□ スリーフ$イ 7-5 ち?出こするを） 


スリーブまでの均聞(じに日分 




II キVンセル II ヘルブ化） I 


— ウェイクアップタイマーを設定しまず。 

曜日の指定や再生時の音量設定も行えまず。 


-ス U- プタイマーを設定しまず。 

キーボードを閉じて指定した時間が経過ずると 
自動的にスリープモードに移行するよラに 
設定できまず。 


だ 

ムが樂み 


Q>a 

\ムわ^六—け W 


ム み /: Y 


ご)ちご 

ご\綿颗 


T ちわ. 21.4 
\せか：？お C 旧 


邸雖顺巧 

\繼ぉけ夕賈霜 


レこ。。と離み咖 
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ミュージック (つづき) 


音楽を 

取り込む 


お気に入りの音楽 CD をバイオに録音できまず。 
自分だけの音楽ライブラリびできあびりまず。 



標作中に r ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク1」ックして < ださい。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]— [SonicStage] — 
[SonicStage] をクリックする。 


「 SonicStaae 」 ソフトウエアび起動します。 


取り込みたい音楽 CD をドライブに入れる。 


货ヒント） 

「 SonicStage 」 ソフトウェアではじめて音楽 
CD を利用するとをは、ドライブのチェックや、 
音楽 CD を入れたとさに自動的に録音するかど 
ラかを設定します。表のされる画面の指。 d こ 
従って操作してください。 


3 [音楽を取り込む]にポインタをあわせ、メニューか！5に D を録音する]をク 
リックする。 


のここにポインタをあわせる。 



► Mora ミュージッウタ-ウシ□—ド 
Yahoo ! ミュージ。ウタウン□—ド 
ミューコ，ウコミュニティ 


CD を録音する 


③ ここをク U ツクずる。 


ファイルを巧り化む 
フォルタを指定して取り込む 


巧ヒント） 

インターネット上の音楽配信サービスを利巧 
すると定は、[ミュージックダウン□一 问をク 
U ックして<ださい。 
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4 


をクリックずる。 


音楽の取り込みびはじまり、「マイライブラリ」に保存されます。 


•ここをクリックする。 


依ヒント） 

• 画面ち下のに D 情報取得]をクリックする 
と、インターネット上の C ひ睛報サービスを 
利用して、音楽 CD のアルバム名や曲名など 
の情報を自動的に取り込むことびでをます。 
また、アルノ（ム名、アーティスト名および夕 
イトルは、画面上で直接入力することをで 
をます。ただし、録音中はこれらの操作はで 
をません。 

詳しくは、 rSonicStage 」 ソフトウエアの 
ヘルプをご覧 < ださい。 

• 取り込みたくない曲びある焉をは、 

をク U ックする前に、 〔 D トラック番 

号のをク U ックして I にします。 




だ 

/ l / nK ムが樂み 


Q>a 


ム み /: Y 


ご)ちご 

ご\綿颗 


ム—ちわ. K ;: 11.4 
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ミュージック (つづき) 


音楽を聞く 


取り込んだ音楽コンテンツをジュークボックス感 
覚で楽しむことびできます。 

音楽 CD を交換ずる手間はありません。 


標作中に r ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク1」ックして < ださい。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]— [SonicStage] — 
[SonicStage] をクリックする。 


「 SonicStaae 」 ソフトウエアび起動します。 


[マイライブラリ]をクリックする。 



ここをクリックずる。 


「マイライブラリ」画面び表示されます。 
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再生したい曲を含むアルバムをダブルクリックする。 





ここをダブルクリックずる。 


アルバムに収め5れている曲の一覧び表示されます。 


巧•ヒント） 

• 「マイライブラ U 」 を「すべての曲一覧」モー 
ドで表示している場合は、この操作は不要 
です。 

• アルバムを選択して画面ち下のに D 情報取 
得]をクリックすると、インターネット上の 
CD 情報サービスを利用して、音楽 CD のア 
ルバム名や曲名などの情報を自動的に取り 
込むことびでをまず。ただし、複数のアルノく 
ムを指定して情報を検索することはでをま 
せん。 

詳しくは、 rSonicStage 」 ソフトウ エアのへ 
ルプをご覧ください。 


4 


聞をたい曲をク U ックして選択し、 W をク U ックする。 


音楽び再生されます。 


依ヒント） 

曲をダプルクリックして再生ずることわでき 
ます。 


だ 

が樂み 


Q>a 

\ムわ^み-六—け w 


ム み /: Y 


ご)ちご 

•ご \ 綿颗 


ム—ちわ.11.4 
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邸雖顺巧 
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ミュージック (つづき) 


音楽 CD を 
作る 


曲やアルバムを選んでお好みの音楽 CD を作れます。 


• 音楽 CD を作成する場合は、あらかじめ「使巧できるディスクとご注意」り47ぺージ)をご覧ください。 
• 操作中に「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[続行]をク U ックしてください。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム] 一 [ SonicStage ] — 
[ SonicStage ] をクリックする。 


「 SonicStage 」 ソフトウエアび起動します。 


2 ブランクメディア（データの書き込まれていない CD - R 、 CD - RW ) をドライブに 
入れる。 


[音楽を転送ずる]にポインタをあわせ、度楽 CD の作 J 則をクリックする。 


な。30, こごな 

つ , •SS.l ' 子 ％: — 



①ここにポインタをあわせる。 


@ここをクリックずる。 
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CD にしたい曲やアルバムを選択し 、 g 


をクリックずる。 


巧•ヒント） 

• 曲の一覧は、アルバムをダブルク U ックず 
ると表示されます。 

• マイライブラ U の曲を CD - R / CD - RW に 
書き込む場合は、書を込みたい曲をあらか 
じめ r プレイリスト」などにまとめておくと 
便利です。 


CD にしたい曲やア J レ y くムをすベて選択した!5、@をクリックする。 


i^^SoncCV-MnM 弓 - OX 

-r . 1, IMC わ :,‘,,, .1. 11—. 







，ぉュニ ？ -□ 

■ ► — 1 ' … r 



-J 



Isg CD s 巧 ♦ 占り ， Me 

■■ 


么 /I レイリ：！> ■ 


1 7 イ WIW S 巧わ WOi 

1 It '二 F 1 

■ 

nn ? 巧♦占り， Me 1 

1=5 け imi な -R 扫 1 » j 

1 1 - P "r-",) 1103710 

■ 

'!.... T 

田' 

I 


円—— - - .r 

1 OD 'liitfM 


Ii il 1 II II 


「書さ込み設定」画面び表示されます。 


直 


•ここをク U ックする。 


6 


[0 K ] をクリックする。 


きき込み跪 

音楽 CD のな巧を問賠します。 

他のブロヴラムを終了させてかろ閉おしてください。 


图 


きぎ込みがち地)：眺-がも W ベぎき .妙_ j ，] 

害き化み速度(を I 24 x ▼J 

(羣き込みに失目たする巧合は、まき化み速度を変更して再 
]^まきをみぞ巧ってくどさい） 

固まきをみ前にこ I ) ダイアロヴぞ表をする(が 


ここをクリックずる。 


0K )1 卞ヤンたル I〔 ヘルブ ] 


書さ込みび始まります。 
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フオト 


写真を 

取り込む 


デジタルスチルカメラの写賣を取り込んで 
バイオで管理できます。 


1 USB コネクタにデジタルスチルカメラを接続するか、"メモリースティック"な 
どのメモリーカードをス□ツトに入れる。 


□因 

呂 

Windows び実行する動作を指定する画面び表示されます。 


値ヒント） 

• デジタルスチルカメラや六モ U カードなど 
のメディアをコンピュータに接続する方法 
については、お使いの機器やメディアの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

• コンピュータの設定によっては 、 Windows 
び実行ずる動作を指定する画面び表示され 
ないことびあります。この場合は 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム]— [ Windows フオトギヤラリー]をク 
U ックして 「 Windows フオトギヤラリー」 
ソフトウエアを起動し、[ファイル]メ 
ニューー[ギャラ U —へのフオルダの追加] 
をク U ックします。 

「ギャラ U —へのフオ j レダの追加」画面で取 
り込みたい六ディアや力六ラを選択して 
[〇のをク U ックすると、画儘とビデオの読 
み込みび開始されます。 


陋像の取り込み- Windows 使畑をクリックする。 
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3 r 画像とビデオを読み込んでいまず」画面び表示された!5、 r これ！ 5 の画像を 
マーク」を設定する。 


マーク欄にマークを直接入力ずるか、ド□ップダウンリストから (を ヒント) 

7—クを;巽:お I ,ま奇 • マークは設定しなくても構いません。 

• マークを設定すると、画像にタグを付加し 
て、タグを元に検索や藝理びでをます。 
タグについては、[オプション]をク U ック 
して表示された画面で設定できます。詳し 
くは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


4 [読み込别をクリックする。 

画像の読み込みび開始されます。 


これで画像の取0込みは完了です。 


写真を見る 取り込んだ写真を Windows フオト 

ギヤラリーで表示しまず。 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Windows フオトギヤラ 
リー]をクリックする。 


「Windows フオトギヤラリー」画面び表示されます。 



画面左側の一覧か5見たい項目をク U ックすると、その項目に該当する写真び表示されます。 

• [すべての画像とビデオ]をクリックずると、 「Windows フォトギャラリー」ソフトウェアに取り込まれているすべ 
ての写真び表示されます。 

• r タグ」 r 撮影日」「評佩をクリックして、条件による写真の検索を巧うことびできます。 
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DVD 


DVD を見る WinDVD で DVD を再生します。 


本機で DVD を再生するとをは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [InterVideo WinDVD]- 
[InterVideo WinDVD for VAIO] または [InterVideo WinDVD BD for 
VAIO] をクリックする。 


「WinDVD」 ソフトウエアび起動します。 


再生したい DVD をドライブに入れる。 


再生する。 



「WinDVD」 ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、 rWinDVD」 のヘルプをご覧くださし、。 
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インターネットを始める 


インターネットとは 

インターネットとは、世界中のコンピュータびつなびつ 
て構成されている地球規模のネットワークのことです。 
インターネットを利用するには、インターネット接続 
サービスを提供する舎社(プ□バイダ、インターネット 
サービスプ n バイダ ( ISP ) などと呼びます)と契約し、接 
続のための設定を行います。 

この章では、インターネットを利用したことびない方や、 
プ□ノ ダと契約していない方を対象に、インターネッ 
卜の基本的な利用方法を解説します。 

インターネットででをること 

ホームぺージを見る 


Z 




ム」宴 ■ 

ホームページは、艾章や画像、映像、音声などで構成され 
た情報媒体です。ニュースや読み物を読んだり、天気予 
報やテレビ番組表のよラな情報を調べたり、買い物を楽 
しんだりすることびでさます。 

電子メールをやりとりずる 



インターネットの利用者同±で手紙をやりとりすること 
びでをます。画面上で手軽に送ったり受けたりすること 
びでをます。 


こんなことちでさまず 

• 無料の電話ヴービス 

インスタントメッセンジャー （ IM ) といラソフトウエ 
アを利用すれば、利巧者同±で無料の音声通話やビデ 
才通話、チャット(文字による会話)などを楽しむこと 
びでさます。 

• インターネットオークション 
不要になったちのなどを個人間で売買することびでさ 
ます。 

• 音楽や動画の視聴 

音楽や動画を購入してコンピュータ上で再生し、楽し 
むことびでさます。 

•銀行取引•株取引 

銀行や証券舎社のホームページで取引することびでき 
ます。 

• ホームページの公開 

ほとんどのプ□バイダでは、利用者びホームページを 
公開するためのサービスを提供しています。ホーム 
ページを作ってほかのインターネット利用者と知識を 
共有したり、自分び作ったちのを公開してイ也の人に見 
てち5えるよラにすることびでさます。 

インターネット 
接続サービスの種類 

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応 
じて選ぶことびできます。一般的には、通信速度や料金 
などで選択します。各種接続ヴービスについて詳しくは、 
プ□バイダにお問い合わせください。 

□ 一般電話回線 

一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。 
モデム内蔵のコンピュータな5ほかに機器を必要としな 
いので、手軽にインターネットを始め5れます。 
通信速度は低いため、電子メールしか使わないよラな場 
合に適しています。 


電話会社 



-✓、'ノノ 

尸 



電話回線電話回線 


インターネッ 
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□ ADSL 

一般の電話回線で高速通信-常時接続び可能な接続方法 
です。 

光 ( FTTH ) ほどの通信速度はありませんび、料金は比較 
的まいため、コス h と通信速度のバランスび取れた接続 
方法といえます。 



専用線 


□ 光 ( FTTH ) 

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに 
接続します。 

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求め5れる 
サービスを利用する場合に適しています。 



専用線 


□ その他の接続サービス 

• CATV インターネット 

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続 
します。通信速度は事業者によって異なり、 ADSL あ 
るいは光 ( FTTH ) と同程度で接続びでさます。 

すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を 
検討している場合に適しています。 



• ISDN 

NTT のデジタル回線を使ってインターネットに接続し 
ます。 

一般電話回線よりわ高速ですび、一般電話回線から 
ISDN 回線への切り誓えび必要です。 


電話会社 


など ジャツク 


ISDN 回線電話回線 





その他、インターネツト回線び用意されているマンシヨ 
ンや、無線による接続など、特殊な接続方法ちあります。 
詳しくはプ□ノ くイダにお問い合わせください。 


□ 各接続サービスの特徴 


回線の種類 

接続可能 
ェ U ァ 

高速通信 

常時接続 

一般電話回線 

◎ 

A 

A 

ADSL 

〇 

〇 

◎ 

光 ( FTTH ) 

A 

◎ 

◎ 

CATV 

インターネット 

A 

〇/© 

◎ 

ISDN 

〇 

A 

A 

◎:最適〇: 

:適している 

A :あま0適さない 


プ□バイダと契約する 


インターネツトに接続するには、インターネツト接続 
サービスを提供する会社「プ□バイダ」と契約する必要び 
あ0ます。数を<のプ□バイダびあ0ますので、料金や 
サービスの内容をご検討の上、ご自分に合ったプ□バイ 
ダと契約してください。 

プ□バイダについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」 
の[ソフトウエアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わ 
せ先]一[本機に付属されているソフトウエア]をクリツ 
クして表示される risp サインアツ刀の項目をご覧くだ 
さい。 

• 契約時にクレジツトカードび必要になるプロバイダもありま 
ず。 

• 接続料金はプ□バイダにより異なります。 

プ□バイダのマニュアルに従って機器の接続や設 
定を行ラ 

契約び完了すると、プ□バイダか5インターネツトの接 
続に使用するマニュアルや資料、機器などび郵送されて 
をます。 

接続方法和設定方法、使巧する機器は接続サービスに 
よって異な0ます。必ずプ□バイダか5送5れてさたマ 
ニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってく 
ださい。 
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インターネットに 
接続できないときは 

インターネット接続びでさないとさは、次の項目を確認 
して < ださい。 

□ プ□バイダとの契約を確認ずる 

インターネット接続するには、プ□バイダと契約す 
る必要びあります (58 ページ)。 

□ 機器の接続や設定を確詔ずる 

契約したプ□バイダにより、機器の接続や設定方法 
び 異なります。プ□バイダから支給される マニ ュア 
ルをよ < お読みになり、機器の接続や設定を行って 
ください。本機と LAN ケーブルやテレホンコードの 
接続は25ページをご賣ください。 

□ 「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探ず 

「バイオ電子マニュアル」には、インターネットに関 
する情報び記載されています。 

「バイオ電子マニュアル」は、©(スタート）ボタンー 
[すべてのプ□グラム]一[バイオ電子マニュアル]を 
クリックすると起動することびできます。 

• 使いかたについては 

[インターネット/ネットワーク]一[ホームページ 
/電子メール]をク I 」ックして表示された情報をご 
覧< ださい。 

• モデムびダイヤルしないなど、困ったとさは 
[ Q & A 集]-[インターネット/ネットワーク]-[イ 
ンターネット接続]の鲁項目や[ホームページ/電子 
メール]をク U ックして表示された情報をご覧くだ 
さい。 


ワイヤレス LAN で接続できないときは 

ワイヤレス LAN を使ってインターネットに接続するこ 
ともでをます。（ワイヤレス LAN 搭載モデル） 

ワイヤレス LAN を使って接続でさないとさは、次の項目 
を確認して < ださい。 

□ 「バイオ電子マニュアル」で解ミ夫方法を探ず 

「バイオ電子マニュアル」には、ワイヤレス LAN に関する 
情報び記載されています。 

「バイオ電子マニュアル」は、@(スタート）ボタンー[す 
ベてのプ□グラム] 一[ノ（イオ電モマニュアル]をク U ッ 
クすると起動することびできます。 

• ワイヤレス機能を有効にしたいときは 
[インターネット/ネットワーク] 一 [LAN /ワイヤレス 
LAN ]- [ワイヤレス LAN で通信する]をク U ックして表 
示された情報をご覧ください。 

• アクセスポイントび使用でさないとさは 
[ Q & A 集]-[インターネット/ネットワーク」- [ LAN / 
ワイヤレス LAN ] をク U ックして表示された情報か5 
「ワイヤレス LAN び使えない。」や陆機とワイヤレス 
LAN アクセスポイントの通信びでさない(インターネッ 
卜にアクセスでさない)。」の項目をご覧ください。 

• ネットワークキーについて知りたいとさは 
[インターネット/ネットワーク] 一 [LAN /ワイヤレス 
LAN ]- [ワイヤレス LAN で通信する]をクリックして表 
示された情報をご覧ください。 

• 暗号化について知0たいとさは 
[インターネット/ネットワーク] 一 [LAN /ワイヤレス 
LAN ]- [ワイヤレス LAN で通信する]をクリックして表 
示された情報をご覧ください。 

• 通信速度び遅いとさは 

[ Q & A 集]-[インターネット/ネットワーク」一 [ LAN / 
ワイヤレス LAN ] をク U ックして表示された情報か5 
「ワイヤレス LAN 経由で受信した映像や音声び、再生で 
をなかった0途切れた0する。また、通信速度び遅い。」 
の項目をご覧ください。 
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セキユ u テイについて 


コンピュータをまむしてご使用になるために、大切な 
データを失わないための対策や、第云者か5コンピュー 
夕を守るためのセキュリティについてご紹介いたします。 


コンピュータウイルスに 
ついて 

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与え 
るソフトウェアの総称です。何5かの原因でコンピュー 
タウイルスび実行される （これを感染と呼びます。） と、！;^ 
下のよラな被害にあってしまいます。 

被害の例 

•ファイルび勝手に消去されたり、内容び改変されたり 
する。 

• ウイルスの作成者などに、コンピュータ上に保巧され 
た個人情報(電子;ールのデータやアドレス帳のデー 
夕、 Word や Excel などで作成したデータなど)びイン 
ターネットを通じて勝手に送信される。 

• ウイルスの作成者などに、違法なに告メールの発信元 
として利用される。 

• コンピュータ上に保存された電子メールアドレスあて 
に、勝手にウイルス付さの電子メールび送5れる。 

コンピュータウイルスに感染する経路 

• コンビュータウイルスに感染した夕書 (Word や Excel 
など）を開ぐ 

Word や Excel では、処理を自動化するためのマク□と 
呼ばれる機能びあります。この機能を悪巧して、コン 
ピュータウイルスとして作5れたちのび添付されてし、 
る可能性びあります。このよラな文書を開くと、コン 
ピュータ内の他の又書にわコンピュータウイルスを添 
付されてしまいます。 

• コンピュータウイルスび添付された電子メールの実行 
ファイルを開く 

知っている人か5の電子メールだと思って画像ファイ 
ルを開いたつもりび、実は画像ファイルに偽装したコ 
ンピュータウイルスだったということびあります。コ 
ンピュータウイルスに感染すると、勝手にコンピュー 
タウイルス付をの電子;ールを送るよラになってしま 
5場合びあるため、ファイルを開くとさは細むのを意 
び必要です。 

• ホームページで入手した実行ファイルを開く 

インターネットでは、無料のソフトウェアび公開され 
ていることびあります。そのソフトウェアの作成をの 
コンピュータびコンピュータウイルスに感染していた 
などの理由で、公開されているソフトウェアそのちの 
60 びウイルスになってしまっている場合びあります。 


• インターネットにつないでいると勝手に感染ずる 

非常にまれですび、 Windows に大きな欠陥び発見さ 
れるとその欠陥を悪用したコンピュータウイルスび作 
成され、何もしていなくてちコンピュータびコン 
ピュータウイルスに感染するといラ状況になる場合び 
あります。しかし、後述するファイアウォール機能び 
動作していれば防ぐことび巧能です。また、このよラ 
な重大な欠陥はすぐに後述する Windows Update で 
対策用のソフトウェアび配巧されるため、さちんと対 
策しておけば問題ありません。 

コンピュータウイ J レスへの対策方法 

じ(下の対策をきちんと行ラことで、コンピュータウイル 
スに感染することはほとんどなくな0ます。 

□ コンピュータウイルス巧策用のソフトウェア 
を使用ずる 

コンピュータウイルス対策巧ソフトウェアは、コン 
ピュータ内にコンピュータウイルスびを在していないか 
検査して問題びあれば処理した0、開こラとしている 
ファイルび安全かどラかを検査して危険な場合は開くの 
を阻止した0するソフトウェアです。 

本機には、コンピュータウイルス対策巧ソフトウェアと 
して 、 [Norton Internet Security 」 ソフトウエアびあ日 
かじめ搭載されています。 

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、過去に発 
見されたコンピュータウイルスの情報をウイルス定義 
ファイルという形で保持しており、この情報を元に、〕ン 
ピュータにコンピュータウイルスびを在していないか、 
開こうとしているファイルはま全かどうかを検査してい 
ます。コンピュータウイルスは毎曰新しいちのび発見さ 
れているため、ウイルス定義ファイルは定期的に更新す 
る必要びあ0ます。本機に搭載されている [Norton 
Internet Security 」 ソフトウェアでは、90日間無料でウ 
イルス定義ファイルを更新することびでをます。 

[Norton Internet Security 」 ソフトウェアについて詳し 
くは、35ページをご賣ください。 

fitfS 就 

• 本機の2回目の起動時か、 「 No け on Internet Security 」 ソフト 
ウェアをはじめて起動したとをは、 「 No け on Internet 
Secu か y 」 画面び表示されます。画面の指示に従って操作して 
ください。 

• ネットワークに接続した状態で 「 No け on Internet Security 」 
ソフトウェアのファイアウオールを有効にした場合、セキュ 
U ティチェックのため本機び起動するまでしばらく時間びか 
かりますび、そのままお待ち < ださい。 

• 本機をウイルスから守るために、定期的に 「 LiveUpdate 」 を実 
巧して、ウイルス定義ファイルを最新の状態にしてください。 



□ Windows Update を使って Windows を更新ずる 

Windows Update では、新たに発見された欠陥を修正す 
るためのソフトウエアび配布されています 。 Windows 
の欠陥を悪用するコンピユータウイルスは、コンピユー 
タウイルス対策ソフ トウエアを使っても対処でをないこ 
とびあるため 、 Windows Update で最新の状態を保つよ 
ラにして < ださい。 

「 Windows を準備する」$0ページ)の手順に従ってセッ 
トアップすると、自動更新機能び有効になります。この 
状態でインターネツトに接続していると 、 Windows 
Update にて提供されるプ□グラムの更新を定期的に確 
認し、自動的にインス!-ールすることびでをます。 

また、@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- 
[Windows Update ] をクリックすると 、 Windows 
Update のホームページび表示されます。こち5でプ〇 
グラムの更新を確認することわでをます。 

fitiS 就 

Windows Update にて提供されるドライバの更新はおすすめ 
しません。ドライバの更新をずることにより、本機のプ1」イン 
ストー J レ状態の動作に不具合び生じる場合びあります。ドライ 
バを更新する場合は、 VAIO カスタマー U ンクのホームページ上 
で提供されるドライバを適用してください。 

本機の Windows Update に関する情報は、なの VAIO 力 
スタマー U ンクのホームページをご覧ください。 
Windows Update 関連情報 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / products / winupdate / 
index.html 


ファイアウォール機能に 
ついて 

ファイアウォール機能は、インターネットに接続してい 
るとさに第云をび不正な方法でお使いのコンピュータに 
接続することを阻止する機能です。本徽ま、 Windows に 
搭載されているファイアウォール機能に力□え 、 「Norton 
Internet Security 」 ソフトウエアのフアイアウォール機 
能を搭載しています。 

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の 
機能び使えなくなる場合びありまず。詳しくは、お使いのソフ 
トウェアのヘルプをご覧<ださい。 


詐欺について 

インターネット特有の詐欺には政下のよラなちのびあり 
ます。 

• 架空請求詐欺 

ホームページを開くと、突然 r ご登録いただをましてあ 
りびとラございました」などと表示するととちに利巧 
料を請求されることがあ0ます。これは架空請巧詐欺 
ですので、利用料を支払ラ必要はあ0ません。 


画面上にはお使いのプ□バイダ名などび表示され、一 
見すると個人情報び登録されてしまっているよラに見 
えますび、表示されている政上のことは相手にわか0 
ません。不安な場合は、表示されているアドレスや連 
絡先をメモしたラえで、国民生活センターなどにお問 
い合わせください。 

• フィッシング詐欺 

銀行などを装って電モメールを送0つけてをて、カー 
ド番号や接続の、パスワードなどを偽のホームページ 
で入力させる詐欺です。 

電子メール上のアドレスをク I 」ックすると、本物と同 
じデヴインのホームページび表示されますび、偽の 
ホームページなのでカード番号などは一切入力しない 
でください。このよラな情報を入力するとさは、電モ 
メール上のアドレスをク U ックしてホームページを開 
くのではな <、銀行など対象のホームページを自分で 
開を、そこで入力して < ださい。 


個人情報の管理について 

インターネットを利巧していると、ユーヴー登録などを 
行ラために名前や住所、あるいはクレジットカードの番 
号や銀行の口座番号などといった個人情報の入力を巧め 
5れることびあります。このよラな情報を入力するとを 
は、サービス提供者の個人情報管理ち針や信用度などを 
確認してください。かしでわ不審な点びあれば入力をや 
めるなどの対応を取り、個人情報の公開には細むの注意 
を払って < ださし、。 


その他セキュリティについて 

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報 
および修正プ□グラムを入手することによ0、よ0安全 
な環境でご使用いただけます。 

ソニーでは、セキュ U ティやウイルスに関する最新情報 
を下記のホームページにて提供してお0ます。定期的に 
最新情報をご確認ください。 

VAI 0 カスタマーリンクホームページウイルス-セキュ 
I 」ティ情報 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/5ecurity.html 

また、セキュ U ティに関するご質問-ご相談につきまし 
ては、下記の窓□までお問い合わせください。 

VAI 0 カスタマー U ンクセキュ U ティお問い合わせ窓 □ 
電話番号： (0466) 30-3016 
受付時間： 

平日10:00〜21:00 
± •日-祝日10:00〜17:00 
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増設/バックアップ/リカバリ 


増設する 


メモリを取り付ける/ 
はずす 

;><モ I 」を増設すると、データの処理速度や複数のソフト 
ウェアを同時に起動したときの処理速度び向上します。 

本機にはメモ U モジュールを取り付けるス□ットび2か 
所あり、最大 2 G バイトまで増設することびでさます。 
別売りのメモ U モジュールを取り付けることによ D 、 メ 
モリを増設します。 

2か所のス□ットに同じ容量の X モ U モジュールを装着 
すると、デュアルチャンネル転送モードになり、パフォー 
マンスび向上します。* 

* デュアルチャンネル転送モード対応モデルのみ。対 
応モデルについては、「主な仕様」 （1 37ぺージ)をご 
覧ください。 

本機に搭載されている^モ U の構成については、 r 主な仕 
様」 （ 137ページ)をご覧ください。 

メモリを増設するときのごま意 

• メモ U の増設はを意深く行ラ必要びあ0ます。取り付 
けかたや取0はずしかたを誤ると、本機の故障の原因 
になります。電気的な専門知識び必要な作業ですので、 
販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめし 
ます。 

• ご自分で方モリの増設を行った場合には、内部コネク 
夕の挿し忘れ、メモ U の逆挿し、半挿しなどにより故障 
や事故を起こすことびあ0ます。この場合の修理はす 
ベて有償となります。 

•メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどお 
いてか5作業を行ってください。電源を切ったすぐあ 
とは、本機の内部び熱くなっており、やけどをするおそ 
れびあります。 

• メモ U 増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で 
手や指をけびしないよラに注意深く作業してくださし、。 

• メモ U 増設の際には、本機内部のケーブルに指などを 
弓 I っかけてはずさないようにま意してください。 

•メモ U 増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金 
属物など)び本機内部に遲入したままの状態で電源を 
入れると、発煙のおそれびあ0ます。必ず異物を取り 
除いてカバーを取0付けてか5電源を入れて < ださし、。 
• 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないで < だ 
さい。外部か5の力や静電気に大変弱いちのびあり、 
故障の原因となります。 


• 市販のメモ U モジュールについてのサポートは弊社で 
は行ってお0ません。ご不明の点はメモ U モジュール 
の販売元にご相談 < ださい。 

巧-ヒント） 

• メモ U の増設についてのご相談やご質問は、 VAIO カスタマー 
U ンク修理窓□までご連絡ください。 

• 取り付けるメモ U モジュールは、切下のサービスにて提供し 
ています。切下のサービスのご利用には My Sony ID もしく 
は VAIO カスタマー ID び必要となります。 

VAIO カスタマイズサービス 
http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/Customize/ 

本機をお預かりし、ソニーで ><モリモジュールを増設したあ 
とに返却するサービスです。 


メモリを取り付けるには 

就 

• メモ U モジュールの取り付けは、必ず本機および周辺機器の 
電源を切り、電源コードを電源コンセントから损いた状態で 
巧ってください。電源コードを差したまま六モ U モジュール 
を取り付けると、メモ U モジュールや本機、周辺機器び破損す 
ることびあります。 

• 静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、メモ U モ 
ジュールを取り付けると去は、;欠のことをお守りください。 

-静電気の起こりやすい場所（じゅラたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。ただし、本機内部の金属部には軸らな 
いよラご注意ください。 

- ><モ|」モジュールは静電気防止袋に入っていまず。取り 
付け直前まで袋から出さないで<ださい。 

• メモ U モジュールを持つときは半導体やコネクタに触れない 
よラにしてください。 

• メモ U モジュールには、向をびあります。メモリモジュール 
の エッジ コネクタの切り欠を部分とス □ッ トのコネクタ(溝 
の内側)部分の突起の位置を正しく合わせてください。無理 
に逆向きにメモ U モジュールをス□ットに押し込むと、；><モ 
1」モジュールやス□ットの破損や基板からの発煙の原因とな 
りますので特にご注意ください。 
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1 本機と周辺機器の電源を切り、 AC ア 

ダプタおよび周辺機器を接続してい 
るすべてのケーブルを取りはずす。 

fiiiS 就 

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を巧っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱 
くなっており、やけどをする可能性びあります。本機び 
冷えるのを待ってから作業を巧ってください。 


2本機後面のカノ V ’一を取りはずす。 

@ディスプレイ側を下に向けて寝かせ、スタン 
ドをかし上げなび51」 U —スレバーをず5 
す。 

就 

本機に傷びつかないように巧などをしいてくださし、。 


リリースレバー 



(D IJU ースレノ（一をず5した状態を維持しなび 
5スタンドをほぼ垂直になる位置まで引さ上 
げ、リ U - スレバーを放す。 



⑤ IJU - スレバーびもとの位置に戻ったことを 
確認してスタンドを放す。 


脚::ジト） 

UU - スレバーびをとの位置に戻らない場合は、もうみ 
しスタンドを引を上げて、1」 U —スレバーびちとの位置 
に戻るかどラか確認してください。 


④本機下部のつまみを内側に押す。 



感 つまみを押したまま、カバーを手前にず5し 
て取りはずす。 



⑥バッテリの□ックレノ く一を内側 (UN LOCK 側) 
にずらしてバッテ U を取りはずす。 


3 メモリカノ一を取りはずす。 

ネジをはずして、メモリカバーを取りはずします。 


ネジ 
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4 メモリモジュールを取り付ける。 

メモ IJ モジュールにはエッジコネクタ部分の中 
央よりち側に切り欠さびあ0ます。 

①メモ1」モジュールのエッジコネクタ部分を下 
にむけ、切0欠さ部分をス□ットの溝に合わ 
せて、奥までしっかりと差し込む。 

ホ身 

エッジコネクタ部分を傷つけないよラにご注意くださ 
い。 

⑤「カチッ」と音びするまで、矢印の方向に;><モ 
U モジュールを倒す。 

^モリモジュールの両端び固定されます。 



就 

メモ U を取り付ける隙は、内部に異物を落とさないよラ 
にしてください。故障の原因となります。 


5 メモリカノ V ’一を元に戻し、ネジを留 
める。 


ネジ 



メモリカバー 


5本機後面のカバーを、取りはずした 
ときの逆の手順で取り付け、スタン 
ドを元の位置に戻す。 


© バッテリを取り付ける。 
@カバーを取り付ける。 



感スタンドを少し引を上げなび 5 U U —スレ 
バーをず5す。 

リリースレパー 



@ UU —スレバーをず5したまま、スタンドを 
ゆっくり下げる。 



was 就 

スタンドを元に戻すときは 、 U U —スレバーを必ずずら 
して < ださい。 


7手順 1 で取りはずした AC アダプタ 
と周辺機器を接続し、本機の電源を 
入れる。 




メモリ容量を確認するには 

メモ U モジュールを取0付けた際は、 lit 下の手順に従っ 
てメモ IJ 容量を確認してください。 

1 @(スタート)ボタンー[すべてのプ 
□グラム]-[バイオの設定]をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

「バイオの設定」画面び表示されます。 

2 [システム情報]をダブルクリックす 
る。 

3 [システム I 肩ま則をダブルクリックす 
る。 

「システム情報」画面び表示されます。 

4 「システムメモリ」の項目が増設後の 
メモリ容量になっていることを確認 
する。 

^モ U の容量び正しければ、モリの増設は完了 
しましに。 

^モ U の容量び増えていないとをは、本機の電源 
を切っていったん;モリモジュールを取0はず 
し、もう1度正しく増設の手順を繰り返してくだ 
さい。 


ここを確認ずる。 



los シリアル毎号 
|0EM I坦祐 


メモリを取りはずすには 

次の手順でメモ U モジュールをはずし、ス□ットか5 
ゆっくり抜き取0ます。 

本機に傷びつかないよラに巧などをしいて<ださい。 

の方モリモジュールを固定しているタブを、を意しなび 
5同時に押しにばる。 


③ ；><モリモジュールを矢印の方向に引き抜く。 



Wigs お • 

• メモ U モジュールの取りはずしは、必ず本機および周辺機器 
の電源を切り、電源コードを電源コンセントから扳いた状態 
で行ってください。電源コードを差したまま六モ U モジュー 
ルを取りはずすと、メモ U モジュールや本機、周辺機器び破損 
することびあ0ます。 

• 静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、メモ U モ 
ジュールを取りはずすとさは、なのことをお守り <ださい。 

-静電気の起こりやすい場所（じゅラたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。 

- ><モ|」モジュールを持つとさは半導体やコネクタに郎れ 
ないぶラにして < ださい。 

- モリモジュールを保管するときは、静電気防止袋または 
アルミホイルで覆ってください。 
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パックアップについて 


バックアップとは 

バックアップのが要性 

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータを 
コピーし、元のデータとは別の場所に保をすることです。 
本機を使用しているラちに、作成した艾書ファイルやデ 
ジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータび保 
存されていさますび、予想外のトラブルやコンピュータ 
ウイルスの感染などによってな存されたデータび壊れて 
しまラ可能性びあります。 

このよラな場合に、大切なデータを元に戻すことびでさ 
るよラ、曰常的にデータをバックアップすることをおす 
すめします。 

バックアップ方法 

データのバックアップは r バックアップと復元センター」 
で巧います。 （68 ページ） 

バックアップ方法には用途に応じて m 下の種類びあります。 

• Windows バックアップ 

本機に保をした;ールや写真などのデータを CD や 
DVD 、 が付け八ードディスクなどにバックアップする 
ことびでをます。 

Windows ； (ックアップの操作方法について詳しくは、 
「バックアップするには」 （68 ページ)をご覧ください。 

• Complete PC パックアップ (Windows Vista 
Ultimate / Business 搭載モデル） 

コンピュータ全体のバックアップをすることびでをま 
す 。 Complete PC バックアップを使ってバックアッ 
プしておくと八ードディスクや本機の調子び悪<なっ 
た場合に、ノいックアップ時の状態に復元することびで 
さます。 

Complete PC バックアップの操作方法について詳し 
くは、 l"Complete P 〔バックアップでバックアップす 
るには」 （70 ページ)をご覧ください。 

• 復元ポイント 

新しいソフトウエアをインス I -ールしたり、 

Windows の設定を変更したりすると、本機の調子び 
悪くなる（反応び遅くなる、ソフトウ王アび起動しな< 
なる)場合びあります。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定してお 
くと、本機の調テび悪くなった場合に元に戻すことび 
でをます。復元ポイントについて詳し<は、「システム 
の復元ポイントを作成するには」 （71 ページ)をご覧く 
ださし、。 


货ヒント） 

CD / DVD ドライプび指載されていない機種をお使いの場合、 
バックアップする隙にが付け；ハードディスクドライプや CD / 
DVD ドライブを巧意するか、または C : ドライプのパーティシヨ 
ンサイズを変更して新しく別の J てーティシヨンを作成する必要 
びあ0ます。 

お買い上げ後はすぐに1」カバ U ディスクを作成して < ださい。 
本機に不具合び生じ、 Windows 上の操作でデータをバックアッ 
プできない場合に J 」 カバ IJ ディスクにあるバックアップツー 
ルを使ってバックアップすることびでをます。 

U カバ IJ ディスクの作成方法につい口ま、 ru カバ U ディスクを 
作成する」 （66 ページ)をご覧ください。 


リカバリディスクを作成する 

リカバリディスクについて 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻 
すことを「リカバリ」といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったと 
をに U カバ U を行います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動できなく 
なった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 
リカバリには、 U カバ U ディスクを使用する場合びあり 
ます。 U カバ IJ ディスクは本機に付属していないため、 
本機をお買い上げ後、必ず作成してください。 

詳しくは、「リカバ U する」 （75 ぺージ)をご賣ください。 

お* 

下記のよラな操作を巧った場合に、 A — ドディスクの IJ カバ1」 
領域の情報を書き替えてしまい、 U カバ IJ 領域からリカバ U び 
でさな<なることびあります。 

• パーティションを操作するソフトウェアを使用する 
• お買い上げ時ながの OS をインス!ルする 
• VAIO リカバ U ユーティリティを使巧しないで八ードディス 
クをフオーマツトする 

このような場合は、お客様び作成したリカバ U ディスクによる 
U カバ U び必要となりますび、1」カバ U ディスクを作成してい 
ないと J 」 カバ IJ デイスクを購入したり、有償による修理び必要 
となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをお 
すすめします。 
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リカバリディスクのご提供について馆償） 

VAIO カスタマー U ンクでは、 U カバリディスクを有償に 
てご提供するサービスを行っています。 

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しく 
は下記のホームページをご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / cdromss / rcHsc.html 
* マイサポーターか5お申し込みいただくには VAI 0 カス 
タマー登録び必要です。 （39 ページ） 

fitis 就 

• 本機で作成した U 力 J く U ディスクは本機でのみ使巧でをます。 
他の製品には使用で去ません。 

• 本機で作成した U カバリディスクを使うと、暗号化してし、ない 
A —ドディスク上のデータを自由に操作することびで去ます。 

ノ V — ドディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 
登録したり、八ードディスクの暗号化機能を使ラなどして保 
護してください。 

U カバリディスクを作成するには 

本機を使用する準備びできた5、はじめにじ(下の手順に 
従って U カバ U ディスクを作成してください。 

1 ©(スター ト)ボタンー[すべてのプ 
□グラム]一 [VAI0 リカパ’リツー 
ル]— [VAK) リカバリユーテイリ 
テイ]をクリックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

レ(イン;/ニュー」画面び表示されます。 


经 VA10 リれ K リユ-テイリテイ 

国 

ブインブニ;!一 

ブニ 1- 苗目 S 逗折して. [ひ C 巧 1 わりしてびない。 


を りかリテイス巧阳巧するの 

りかティスウロ.だ；!化なれひホせん。 

本 1 脚；)的け力巧舌定じなったり.システムのテー旧指し • 

置歲热里?憩愛*!す華がが。。 

© ，。。巧ブソフの I ァ 5 垃防する曲 

'端'晶《1^^兢。の 

9 © 材脚咖リ巧曲 

- 



脚::ジト） 

管理者権限を持つユーザーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ボさ 
れることびあります。 


3 「リカバリディスク作成ウィザード」 
画面が表示されるので、内容をよく 
読んでか!5 [次へ]をクリツクずる。 

「ディスクの確認」画面び表示されます。 
CD - RW / DVD - R 0 M ドライブ搭載モデルをお使 
いの場合は、手順5へ進んでください。 


4使用するディスクを選択する。 

ディスクの種類と必要なディスクの枚数は、 
「ディスクの確認」画面で確認でをます。 

就 

• CD - R では U 力 J く IJ ディスクを作成でをない機種ち 
あります。その場合は DVD をお使いください。 

• Blu-ray Disc / DVD+RW / DVD-RW / DVD - 
RAM または CD - RW は U カバ U ディスク作成用の 
ディスクとしてお使いになれませんのでご注意<だ 
さい。 

使用できるディスクについて詳しくは、 r 使用できる 
ディスクとご注意」 （147 ページ)をご覧ください。 


5 [次へ]をクリックする。 

「リカパ’ I 」ディスクの作成」画面び表示されます。 


5 [作成開始]をクリックする。 

未使巧ディスクの挿入を促すメッセージび表示 
され、 U カバ U ディスクの作成び始ま0ます。 

(ごヒント） 

IJ カバ U デイスクの作成び2回目切降の場合は、ここで 
U カバ U ディスクを選択し、蒂望する1」カバリディスク 
のみ作成することびでをます。 


7指示されたディスクをドライブに挿 
入し[〇のをクリックずる。 

「 I 」カバ I 」ディスクの作成」画面に現在の作成状 
況び表示されます。 

画面の指示に従って操作してください。 
ディスクへの書さ込みび完了すると、ドライブか 
ら トレイび自動的に引き出されます。 


2 [リカバリデイスクを作成す别を選ん 
でクリックし、[〇のをクリックする。 
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8 ディスク作成完了のメッセージび表 
示されるので、画面の指示に従って、 
ディスク名を油性のフェルトペンな 
どでディスクのレーベル面(データ 
び記録されていない面)に書き込み、 
[0 のをクリックする。 

はじめて IJ カバ IJ ディスクを作成しているとさ 
は、すべての IJ カバ IJ ディスクを作成するまで手 
順7、8を繰り返します。 

I 」カバ1」ディスクの作成びすべて完了すると 、 IJ 
カバ IJ ディスク作成び終了したメッセージび表 
示されます。 


9 [〇のをクリックする。 

これで IJ カバ IJ ディスクの作成は終了です。 


「バックアップと復元セン 

ター」を使う 

「バックアップと復元センタ-」について 

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバッ 
クアツプやバックアツプデータの復元、復元ポイントの 
設定をすることびでをます。 

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。 


1 ©(スター ト)ボタンー[すべてのプ 
□グラム]—[メンテナンス]—[パ’ツ 
クアップと復元センター]をクリツ 
クする。 


「バックアップと復元センター」画面び表示され 
ます。 



(Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデ 
ルをお使いの場合） 



(Windows Vista Home Premium / Home 
Basic 搭載モデルをお使いの場合） 


バックアップするには 

1 r バックアップと復元センター」を起 
動する。 
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2 [ファイルのバックアップ]をクリッ 

クする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてくださし、。 
「ファイルのバックアップ」画面び表示されます。 

の •ヒント） 

「ファイルのバックアップ」画面び表おされない場合は、 
画面ち下の通知領域に表示される[ファイルバックアッ 
プを実行中です]といラッ セージを ク U ックして<だ 
さい。 


3バックアップデータの保を先を選択 
し、[次へ]をクリックする。 

の •ヒント） 

バックアップデータのなを先は、切下の3種類から選択 
します。 

• 外付け八ードディスクドライプ(推奨） 

• CD または DVD 

• C : ドライプ切がのドライブ* 

* 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティシヨ 
ン(じドライプ)のみになっています。別のパーティ 
シヨン ( D : ドライプなど）になをする場合は、 C : ドライ 
つの )てーティシヨンサイズを変更して新し < 別の 
ノ くーティシヨンを作成してください。 （81 ページ） 
ただし、万一八ードディスクび故障した場合ドライブ 
のデータは失われるので注意してください。 

4バックアップしたいファイルの種類 
にチェックをつけ、[次へ]をクリッ 
クする。 

5 [設定を保巧しノ 又ック了ッ プを開始] 

をクリックずる。 

バックアップび開始されます。 

の •ヒント） 

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に 
ファイルをバックアップすることびでをます。必要に応 
じてスケジュールを設定してください。 

スケジュールを設定しない場合は、表示された状 
態のまま[設定を保存しバックアップを開始]を 
クリックし、次の手順に進んでください。 


7 「自動バックアップは現在有効に 
なつています。」のち側にある[無効 
にずる]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

これで自動バックアップの機能び無効になります。バッ 
クアップの保を先と作成するファイルの種類の設定はそ 
のまま保持されています。 

政降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの 
バックアップ]をク U ックするだけでノいックアップする 
ことびでさます。 

バックアップか5データを復元するには 

1 r バックアップと復元センター」を起 
動ずる。 


2 [ファイルの復元]をクリックずる。 

「ファイルの復元」画面び表示されまず。 

3復元したいバックアップ データの 作 
成曰を選択し、[次へ]をクリックする。 

「ちいバックアップのファイル」を還択した場合 
は、表おされた画面の「日付と時刻」欄か5復元し 
たいバックアップファイルの日付を還巧して、 
[次へ]をク IJ ックしてください。 

4復元ずるバックアップデータを選択 
し、[次へ]をクリックする。 


5復元ずるバックアップデータの保存 
先を選択し、[復元の開始]をクリツ 
クずる。 


5 「ファイルは正常に復元されまし 
た。」と表示された！5、[完了]をク 
リックする。 
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5 r バックアップと復元センター」画面 
で r ファイルのバックアップ」の下に 
ある[設定の変更]をクリックする。 
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Complete PC バックアップでバック 
アップするには 

Complete PC バックアップは Windows Vista Ultimate 
/ Business 搭載モデルのみお使いになれます。 
Complete PC バックアップを使ラと、コンピュータ全 
体のバックアップをすることびでをます。 

八ードディスクや本機の調子び悪くなった場合に、バッ 
クアップ時の状態に復元することびできます。 

1 r バックアップと復元センター」を起 
動する。 

2 [コンピュータのバックアップ]をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「WindowsComplete P 〔バックアッス画面び 
表示されます。 

スバックアップの保を先を選択し、[次 
へ]をクリックする。 

確認画面び表示されます。 

4 内容をよく確認してか！5、[バック 

アップの開始]をク U ックする。 

バックアップび開始されます。 

r バックアップは正常に完了しまし 
た。」と表示された5 [閱じる]をク 
リックする。 

fitfS 就 

Complete PC バックアップはコンピュータ上のすべ 
てのデータをバックアップするため、復元する隙にファ 
イルを選択することはできません。 

また 、 Complete PC バックアップを使ってバックアッ 
プした媛に変更したファイルは復元されません。 

Complete PC バックアップか5データ 
を復元ずるには 

Complete PC バックアップは Windows Vista Ultimate 
/ Business 搭載モデルのみお使いになれます。 


WtfS 就 

• バックアップデータを列付け八ードディスクドライブや CD 
/ DVD ドライブに保存した場合は、復元する前に再度が付け 
ドライプを接続して < ださい。 

• データを復元する前に 、 Wi n do WS ノ くックアップを使って必 
要なファイルをバックアップしてください。 

システムの復元を行ラと、システムファイルの変更び行われ 
るため、ソフトウェアび正常に起動しないなど不具合び生じ 
る可能性びあります。 

1 本機の電源が入つているげ態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 

の ヒント） 

U (下の手順でち巧えます。 

の本機の電源を入れる。 

@ VAIO の□ゴマークび表示された 5 F 8 キーを 
押す。 

感「詳細ブートオプ シヨ ン」画面び表示されるの 
で、一番上の「コンピュータの修復」び選択さ 
れていることを確認して、 Enter キーを押す。 

2キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックする。 

の‘ ヒント） 

F 8 キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と 
パスワードを入力し、手順4へ進んで<ださい。 

3オペレーティングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


4 [Windows Complete PC 復元]を 
クリックする。 

「 Window 弓 Complete PC Restore 」 画面び表示さ 
れます。 

バックアップデータを CD や DVD に保をしている 
場合は、ディスクをドライブに挿入してください。 


5復元するバックアップデータを選択 
し、[次へ]をクリックする。 
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5 表示された内容をよく読んでか！5、 
[完了]をクリックする。 


7艦細晒。蒂おされるので、復元を実 
f 于する場合はチェックボックスに 
チェックを f づけ、[〇のをクリックする。 

復元び完了すると自動的にち起動し、「システム 
回復オプション」のキーボードレイアウトの逞択 
画面に戻ります。 

システムの復元ポイントを作成するには 

システムの復元とは 

新しいソフトウ I アをインス I ルしたり 、 Windows 
の設定を変更したりすると、本機の調テび悪くなる（反応 
び遅くなる、ソフトウ I アび起動しなくなる）場合びあり 
まず。 

そのよ5な作業をする前に復元ポイントを設定しておく 
と、本機の調テび悪くなった場合に元に戻すことびでさ 
まず。 

(ごヒント） 

復元ポイントは自動的に作成されますび、手動で作成することち 
でさます。 

ソフトウェアやドライバをインス!'ールするとをは、念のためイ 
ンストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおず 
すめします。 

システムの復元ポイントを手動で作成ずる 


1 r バックアップと復元センター」を起 
動ずる。 

2画面ち側の r タスク」か5 [復元ポイ 
ントの作成または設定の変到をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 
「システムのプ□バティ」画面び表示されます。 


3 [システム oM 呆護]タブをクリツクする。 



4 「自動復元ポイント」で復元ポイント 
を作成したいドライブのチェック 
ボックスにチェックを付け、[作成] 
をク U ックずる。 

復元ポイントの作成画面び表示されます。 


5復元ポイントを識別するための説明 
を入力し、[作成]をクリックする。 


5 r 復元ポイントは正常に作成されま 
した」と表示された！5、 [ OK ] をク 
リックする。 

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の 
曰時び更新されます。 

システムの復元ポイントか5復元するには 

□ Windows び起動ずる場 S ホ 

1 r バックアップと復元センター」を起 
動する。 

2画面ち側 r タスク」か5[復元ポイン 
卜の作成または設定の変到をク 
リックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 
「システムのプ□バティ」画面び表示されます。 
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3 [システム任 K 呆護]タブをクリックする。 


4 [システムの復元]をク U ックする。 

「システムの復元」画面び表示されます。 


5復元させたい曰時の復元ポイントを 
選択して、[次へ]をクリックする。 

復元ポイントの®認画面び表示されます。 

5内容をよく確認して[完了]をクリツ 
クずる。 


7確認画面び表示されるので、[はい] 
をクリックする。 

システムの復元び行われ、本機び巧起動します。 


3完了画面び表示されるので、[閉じ 
る]をクリックする。 

□ Windows び起動しない場合は 

1 本機の電源び入つている状態で、ド 
ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 

の-ヒント） 

な下の手順でち行えます。 

①本機の電源を入れる。 

@ VA のの□ゴマークび表示された日 F 8 キーを 
巧す。 

⑤ r 詳細ブートオプシヨン」画面び表示されるの 
で、一番上の「コンピュータの修復」び選巧さ 
れていることを®語して、 Enter キーを巧す。 

2キーボードレイアウトを選択し、 
[巧へ]をクリックする。 

の•ヒント） 

F 8 キーか6起動した場さは、管 a を権限のユーザー名と 
バスワードを入力し、手順4へ造んでください。 


3オペ レーテ イングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックする。 

回復ツールの選択画面び表示されまず。 

皮‘ヒント） 

Windows バックアップを使って■/ くックアツプをした禮 
に変更されたファイルについては、 VAIO データレス 
キューツールを使ってバックアップして < ださし、。 （78 
ぺージ ） 


4 [システムの復元]をクリックする。 

「システムの復元」画面び表示されます。 

あとの操作は 「 Windows び起動する場合は」の手 
順5政降の操作と同じです。 
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u カバ u (再セットアップ) 


本機の動作び不安定になったり、反応び遅くなったりした場合は、 i ； (下のような原因び考え5れます。 
• コンピュータウイルスに感染した 
• Windows の設定を変更した 

• 本機で動作の保証びされていないソフトウエアやドライバをインス I ルした 
このよラな場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。 


本機の調子び悪くなったときは 

Wind OWS が起動する場含 

Windows び起動しない場合は 「 Windows び起動しない場合」をご覧ください。 （74 ぺージ) 


刮厦1 

リカバリディスクを作成していない場合は、作成ずる。 (66 ページ) 


手順2 

必要なファイルのバックアップをとる。 (68 ぺージ) 


手順3 

む下のいずれかを実してみる。 

• システムの復元をする。 （71 ページ） 

本機の調子び悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてくださし、。 

• ソフトウエアやドライバをインス I -ール媛に本機の調子び悪くなった場合は、インス I -ールしたソ 
フトウエアやドライバをアンインス I -ールする。 

• 政前に Complete PC バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータ 
を復元する 。 (Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデル） （70 ぺージ） 

Complete PC バックアップを使ってバックアップした媛に変更されたファイルは復元されません。 


手順4 

それでも本機の調テが悪い場合は、リカバリする。 （76 ページ） 
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リカバ U すると、八ードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意くださし、 
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Windows が起動しない場を 

Windows び起動しないときは、次の流れに従って操作します。 


手順1 

W 下のどち6かを実行してみる。 

• システムの復元をする。 （71 ページ） 

本機の調テび悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。 

• 政前に Complete PC バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを 
復元する 。 （Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデル） （70 ぺージ） 

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 
最後に Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたフアイ 
ルについては、 VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。 （79 ぺージ） 


それでも Windows び起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要びあります。 


手順2 

データをバックアップしていなかった場合は、 VAIO データレスキューツールで必要なファイルを 
パックアツプずる。 （79 ページ） 

本機の調テび悪くなる前に Windows バックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更 
または作成されたファイルで必要なファイルびある場合は、 VAIO データレスキューツールでバック 
アップして< ださい。 


刮眞3 

rvAio 八ードウエア診断ツール」でハードウエアを検査ずる。 

「 VAIO 八ードウエア診断ツール」は、リカバ U を行う前に八ードウエアに PU 、^ モリ、八ードディスク 
ドライブ)の検査を行い、交換び必要かどラかを確認するソフトウェアです。 

詳しくは rvAio 八ードウエア診断ツール」をご覧ください。 


刮114 

リカバリずる。 （78 ベージ) 
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リカパリする 

リカ八リとは 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを ru カバ U 」 といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったときに U カバ U を巧います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動でをなくなった 
• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 

本徽ま、 U カノのディスクを使用しなくても、八ードディスクの U カバ U 領域か 5 U カバ U することびできます。 

リカバリ領域とは 

U カバ U 領域とは、 U カバ U を巧うための「システムリカバリ」と「アプ U ケーション U カバ1」」に必要なデータびおさ 
め5れている八ードディスク内の領域のことです。 

通常のご使用では I 」カバ I 」領域のデータび失われることはありません。しかし、 A — ドディスクの領域を操作するよ 
うな特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、八ードディス 
クの I 」カバ I 」領域から U カバ U でをなくなる場合びあります。 

fitfS 尉 

• U カバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く）。ご自分でインス 
トールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはで去ません。また、 Windows だけを復元することちできません。 

付属ソフトウェアの一部においては、アプ U ケーシヨン単独でアンインス!-ールやインス!-ールび行えるちのちあります。 

ただし、このよラな操作を行った場合の動作確認は行っておりません。 

• パーティシヨンを操作する一部のプ□グラムをインス!ルすると、 A - ドディスクのリカバリ領域を使って U カバ U したり J 」 カバ 
U ディスクの作成び行えなくなることびあります。 

そのよラな場合に備えて、本機を使用する準備びできたらすぐに U カバ U ディスクを作成してください。 （6 目ページ） 

リカバリ前に確認してください 

• 本機をリカバリした場合、それ政前に八ードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバ U す 
る前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。 

• 本機に接続しているすべての周辺機器対まずし、 AC アダプタのみを接続してか5、作業を巧ってくださし、周辺機 
器は、 U カバ U び終わったあとに再び接続してください。 

• ご自分で変更された設定は、 U カバ U 後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。 U カバ U 後に、をラー度設定し直 
して < ださい。 

• リカバリする際は、必ず「システムリカバリ」と「アプリケーション U カバリ」の両方のリカバリを行ってください。 

「アプ U ケーション U カバリ」を行わずに U カバ U を完了すると、本機の動作び不ま定になる場合びあります。 

• パスワードを登録している場合、パスワードを忘れると U カバ U びでさなくなります。パスワードは必ず;><モを取 
るなどして、忘れないよラにしてください。 

万ーパスワードを忘れてしまったと讶ま、修理拍償)び必要となります。 VAIO カスタマ ー U ンクにご連絡ください。 
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Windows か！ 5 リカバリするには 

Windows から U カバ U するには、政下の手順で操作し 
ます。 

Windows び起動しない場合には 「 Windows び起動しな 
い状態で U カバ U するには」 （78 ぺージ)をご覧ください。 


1 曾（スタート)ボタンー[すべてのプ 

□グラム]- [VA にリカバリツー 
ル]- [VAIO リカバリユーテイリ 
テイ]をクリックする。 

「メインメニュー」画面び表示されます。 


2 [本機をリカバリする]を選んでク 
リックし、 [0 のをクリックする。 


ブインブニュー 

>こ！一旧目5这! fi して.田り S 饥ッ5しなない。 

リカ川げィスウを巧なする口 

リカ间ディス孤' ま CCS ? れてい*?ん。 

^ 〇化ぶ巧プリフトウ I アを拉防巧但） 

■ さI本 S をか阳する阳 


-顆の風疏 


夕5の内巧 B 百い上け巧の抗巧こ 


けパI巧行うと.お舌《がり巧5れ巧’-9巧子ブ-ル 
早*'»面しけレ!;垂巧 R り》>ゎれ》す。 

け抑実行前;X切。う’-9如卜>5巧巧行って(切い。 


れ巧.-城 
で.きなん。 

ifWB 阳8即指きこ民けない。 

价か —S パ巧巧プ材 S 田レてわ5アヴ电円如を比 r パ 
の扣でで卜〇巧ち出杠する巧ぶ折して.100る5化5し • 


脚::ジト） 

Windows バックアップを使ってバックアップする場合 
は、[バックアップソフトウエアを起動する]を選択し、 
[〇のをク U ックしてください。 


3 [はい]をクリックする。 

「 IJ カバ IJ ウィヴード」画面び表示されます。 

4内容をよく読んでか！5、[次へ]をク 
リックずる。 

「 IJ カバ IJ メニュー」画面び表示されます。 


5にドライブをリカバリする]を選 
んでクリックし、[次へ]をクリック 
する。 


[&VAIO リカバリユーテイリテイ-リカパリウイブ可と 


• C; ドライブ*リ占"リす S (C) («鼠 
じドライブ®すべて®テー巧刖玲します。 

そのな、 Windows とけ RV7 トウI巧なそけす。 


©« —子イシ必サイズしてリか扣する化） 


■ 


巧在のバゴ彷むとミの午が I- 巧すべ刊がし C ド5イブと D. ド5イブのサイスを玄： E します， 

(をだし. >枯わ®,'!-ドティス如巧を、リを;リ巧ほ;、ードディスな J 1 S のみです。 

そ®电® A- ドデ<ス5な’一かむ S が巧す。） 

ミのぷ Wrdcms と订货 ■/7KI 巧が St しまマ。 

ifeSL、 上げ巧® tt •じけか Wt る（扣 

網説游巧鑑-|雕，;獻瓣、、細 I 濟媒孤減 

でもそ®化の A— ドディスウ®デー巧 J(S 巧されます。） 

そ®な. Wrdcms とけ》万トウ巧お S 元しホす， 


「 I 」カバ I 」設定の確認」画面び表示されます。 

(ごヒント） 

• じドライプじ(外にご自分で新しくドライプをイ乍成し 
ている場合、 C : ドライブし^がに保存されているデータ 
は残ります。 （ 81 ページ） 

• [パーティションサイズを変更して U カバ U する]を 
選択する場合は 、 r ノ（ーティションを作成する 」 （8 1 
ページ)をご覧ください。 

• [お買い上げ時の状態に U カバリする]を選択すると、 
現在のノ くーティションとその中のデータをすべて消 
去し、本機の^ V — ドディスクをお買い上げ時の状態に 
戻します。 U カバ U 領域を復元したい場合や、パー 
テイシヨンの構成を元に戻したい場合に選択してく 
ださい。 


5内容をよく読んでから、[リカバリ開 
始]をクリックする。 

U カバ U 開始確認画面び表示されます。 


7 [はい]をクリックする。 

「 U カバ U 実行中」画面び表示され、 U カバリ作業 
び自動的に開始されます。 

U カバ U を中止するときは、 U カバリ開始確認画 
面で[いいえ]をク U ックし、続いて ru カバ U 設 
定の確認」画面で[キャンセル]をクリックします。 

(ごヒント） 

U カバリ作業には、数十分かかる場合びあります。 


8 IT システムリカバリ」び完了しまし 
た。」と表示された5 [0K] をクリツ 
クずる。 

「 U カバ IJ 実行中」画面び表示されまず。 
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9 [再起動]をクリックする。 

本機び再起動し、 「 Windows のセットアップ」画 
面び表示されます。 

就 

「 Windows のセットアップ」画面び表示されるまでに 
しばらく時間びかかります。そのままお待ちください。 
途中で電源を切るなどの操作を行ラと、本機の故障の原 
因とな0ます。 

10 「 Windows を準備する」 （30 ぺージ) 
の手順に従って、 Windows のセツ 
トアップをす5ラ。 


11 IT アプ U ケーシヨン U カバ U 」 を行 
し、ます」画面び表示された！5、 [ OK ] 
をクリックする。 

自動的にアプ U ケーシヨンソフトウェアの IJ 力 
バ IJ び始まります。 

U カバ U 実行中、ディスクを入れ替えるメッセー 
ジび表おされた場合は、指示に従って操作して< 
ださい。 

Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 
with PowerPoint 2007または Office 
Professional 2007びプ U インス I ルされてい 
ないモデルをお使いの場合は、アプリケーシヨン 
ソフトウェアの U カバリび終わると;ッセージ 
び表示されるので、[〇のをク U ックして本機を 
再起動してくださし、。 

Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office Professional 2007 
プ U インス I ルモデルをお使いの場合は弓 I き続 
き、次の手順を行ってください。 

12インス I ル開始画面び表示される 
ので 、 Office Personal 2007、 
Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office 
Professional 2007をインストール 
ずる。 


@ Office Personal 2007 CD または Office 
Professional 2007 CD をドライブに入れる。 
@ 表示される「自動再生」の画面で [ SETUP.EXE 
の実行]をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
場合は、[続行]をクリックしてください。 

( 3 ) 画面の指示に従って進み、「インス I -ールの種 
類を選択してください」画面び表示されたら、 
[ユーヴー設定]をク U ックする。 

[Microsoft Office プ□グラムの実行方法を 
設定して < ださい」画面び表示されます。 

@ [ MicrosoftOffice 」 の左側にあるアイコンを 
ク U ックし、表示された^ニューから[マイコ 
ンピュータか5すべて実行]をクリックする。 
感 [うすぐインス I ル]をク U ックする。 

インス I -ールび開始されます。 

⑥インス I ルび完了したら、[閉じる]をク 
U ックする。 

の•ヒント） 

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プ U イン 
ストールモデルをお使いの場合は 、 Office Personal 
2007のインス I -- ル完了横ドライブか日ディスクを取 
り出し、インスト ー J レ開始画面の [0 K ] をク U ックしてく 
ださい 。 Office PowerPoint 2007のインス I -- ル開始 
画面び表示されるので、日げ ice PowerPoint 2007 CD を 
ドライプに入れ、上記と同じ手順でインス!-ールして< 
ださい。 


13 インスト-ル開始画面の [0 のをク 

リックする。 

引さ続さ、自動的に残りのアプ U ケーシヨンソフ 
トウエアのセツトアップび始まります。 


14アプリケーションソフトウェアのリ 
カバリが終わるとメッセージが表を 
されるので、[〇のをクリックして本 
機を再起動する。 

リカ JVJ び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださし、。 

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バッ 
クアップからデータを復元するには」 （69 ページ)をご覧 
<ださい。 
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Windows び起動しない状態でリカバリ 
ずるには 

Windows び完全に起動しないとさは、 liTF の手順に 
従って本機を IJ カバ IJ します。 


1 本機の電源び入つている状態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 

(ご ヒント） 

U カバ U ディスクを作成していない場合は、切下の手順 
で巧ってください。 

©本機の電源を入れる。 

@ VAIO の nj ' マークび 表示された日 F 10 キーを 
押す。 

[Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 Enter キーを押してください。 

@手順5に進む。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[巧へ]をクリックする。 


3オペレーテイングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックする。 

回復ツールの還択画面び表示されます。 

4 [ VAIO リカバリユーテイリテイ]を 
クリックする。 

「 IJ カバ IJ ウイヴード」画面び表示されます。 


5 [巧へ]をクリックする。 

I 」カバ1」を巧5前の確認画面び表示されます。 

(ご ヒント） 

バックアップしたいデータびある場合は、 [ VAIO データ 
レスキューツー J レ]をク U ックし、バックアップしてく 
ださい。 （79 ページ） 

就 

[ VAIO 八ードウェア診断ツール]をクリックすると 、 U 
カバ U を行う前に A - ドウェアに PU 、>< tUJV-K 
ディスクドライブ)の検査を行ラことびでをます。 
八ードウェアの検査を行わない場合は、 [ VAIO 八ード 
ウェア診断ツール]をク U ックせず、[次へ]をク U ック 
して < ださい。 

詳しくは、 r バイオ電モマニュアル」をご覧ください。（[ソ 
フトウェアの使いかた]—[ソフト紹介/問い合わせ先] 

-[本機に付属されているソフトウェア]- [ VAIO 八ード 
ウェア診断ツール]をク U ックする。） 


5内容をよく読んでか!5、[次へ]をク 
リックする。 

7 「 Windows か！5リカバリするには」 
(76 ぺージ)の手順4似降の操作を行 
ラ。 

リカバリび完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださい。 

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファ 
イルの復元について詳しくは 、 「VAIO データレスキュー 
ツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧く 
ださい。 （80 ページ） 


VAIO データレスキュー 
ツールを使ってバックアッ 
プする 

VAIO データレスキューツールとは 

VAIO データレスキューツールは、 Windows び起動しな 

くなった場合にも、データのバックアップびできるツー 

ルです。 

データのレスキュー方法には UTF の2種類びあ0ます。 

• かんたんデータレスキュー 
八ードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて 
レスキューし、外付け八ードディスクに保をします。 

• カスタムデータレスキュー 
指定したファイルのみをレスキューし、八ードディス 
クや U ムーノりレ;ディア 、 CD / DVD などのディスク 
に保をします。 

VAIO データレスキューツール 使用時のご注意 

• レスキューデータの保管-管理には十分を意して<だ 
さい。 

• VAIO データレスキューツールは、八ードディスク上 
のすベてのデータのノ くックアップを保障するものでは 
ありません。データの損失について弊社は一切の責任 
を負いかねますのであ5かじめご了承 < ださし、。 

• A - ドディスクの暗号化機能を使用している場合は、 
暗号化機能を解除して使用して < ださし、。 

• VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必 
ず電源に接続して使用して<ださい。 
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レスキュー(バックアップ)するには 

• 外付け八ードディスクドライプや CD/DVD ドライブでデー 
夕をレスキューする場合は、 VAIO データレスキューツール 
を起動する前にドライブを接続してください。 

• レスキューデータを CD や DVD に保をする場合は、あらかじ 
めフオーマットされているディスクを使用してください。 

1 本機の電源が入つている状態で、ド 

ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 

の'ヒント） 

な下の手順でち行えます。 

①本機の電源を入れる。 

@ VA のの□ゴマークび表示された日 F 8 キーを 
巧す。 

③ r 詳細ブートオプシヨン」画面び表示されるの 
で、一ま上の「コンピュータの修復」び選がさ 
れていることを®認して、 Enter キーを巧す。 

2キーボードレイアウトを選択し、 
[巧へ]をクリックする。 

の'ヒント） 

F 8 キーか6起動した場合は、管 a を権限のユーヴー名と 
バスワードを入力し、手順4へ進んでください。 

3 オペ レーテ ィングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックする。 

回復ツールの選が画面び表示されます。 

4 [ VA にリカバリ ユーテ ィリティ]を 
クリックずる。 

「1」カバ IJ ウイヴード」画面び表示されまず。 


5 [VAIO データ レスキュ ーツー ル]を 
クリックする。 



L ツ降、表示される画面の指示に従って操作してく 
ださい。 

巧-ヒント） 

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、 

データの保存先としてが付け八ードディスクを選択することを 

おすすめします。 

就 

• VAIO データレスキューツールを使用中に64時間び経過する 
と、自動的に書を込みび中断され、本機び再起動します。 
中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2か 
ら5の操作を行い、「中断した作業を再開ずる」チェックボック 
スにチェックを付けて、じ欠へ]をク U ックしてください。 

• が付け A - ドディスクドライプや CD/DVD ドライブは、デー 
夕のレスキューび完了するまで取りはずさないでください。 

• "メモ U - スティック"や SD メモ U - カード、フラッシュ ><モ 
U などのメディアにデータをなをする場合、ドライバの読み 
込みび必要になります。ドライパはリカパ U ディスクの 
rvAio 」 フォルダに保をされています。データの保存先の選 
択画面で[ドライバのインス I -ール]をク U ックし、ドライバ 
の読み込みを巧ってください。 

• データをレスキューした場合、選択されたデータの保を先に 
よって、ファイルび分割されたり U ネームされている場合び 
あるので、 VA にデータレスキューツールを使ってバック 
アップしたデータは、 VAIO データ U ストアツールを使って 
復元して < ださい。 

• VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として 
DVD-R DL はお使いになれません。 

• 外付け八ードディスクドライブや CD / DVD ドライプは 
USB または i.LINK 接続のをのをお使いください。 
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復元ずるには 

レスキューデータを復元するには VAIO データ U ストア 
ツールを使います。 

VAIO データ U ストアツールとレスキューデータの復元 
方法について詳しくは 、 VAIO データ U ストアツールの 
ヘルプをご覧ください。 


1 0 (スタート)ボタンー[ずべてのプ 

□グラム]— [VA にデータリストア 
ツール]— [VA にデータリストア 
ツール]をクリックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合 
は、[続行]をク U ックしてください。 

[ VAIO データリストアツール」画面び表示されます。 


リストの一 

VAIO デー gij ストアジール 

本 9-Wt VAIO テ — —ル Sg, て "7 ウブレ车 1- データ t. e 民 LW ン Pi- SORUoaAS 巧 K 
巧元けけな MpJn ヴラとでん 

レけづを元 <M ンピ 1-5 而 bJSBte 自时91;な元 T。 日てレ的.宙元し t テづ口.正由で:じで 
1だ ijtw ル!!巧田して石巧 UCiO， 

陵申杆を夕 J 白*甲し瑶^い'-巧口■巧化イロ II巧巧0方むづ曲巧.巧入 S 打打み^巧苗化で' 


5復元方法を選択して[次へ]をクリツ 
クする。 


復元方法にはし处下の2種類びあ0ます。 

• おまかせリストア 

；><ールデータや文書データな ど、 データの種類 
を選択して、まとめて復元します。 

• ファイルを指定してリストア 
ファイルを個別に指定して復元します。 


7 [開始]をクリックする。 

復元作業び開始されます。 

作業び完了すると、完了画面び表示されます。 

8続けて別の レスキューデータの復元 
をするには[最初の画面に戻る]を、 
復元を終了ずるには[終了]をクリツ 
クずる。 


WtfS お * 

rSonicStage 」 ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワン 
セグデータ、デジタル放送のデータなど、善作権な護されている 
データを復元するには、そのデータを取り込んだときに使巧し 
たソフトウェアの専巧バックアップツールをお使い<ださい。 
専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保 
護されているデータの動作保障はいたしません。 


2 内容を確認した！5、[巧へ]をクリッ 
クずる。 

レスキューデータのお索画面び表示されます。 

3レスキューデータの検索先を選択し、 
[巧へ]をクリックする。 

レスキューデータび検索されます。 

4表示された一覧から復元するデータ 
を選択し、[巧へ]をクリックする。 

(ご-ヒント） 

[内容の確認]をク U ックすると、選択しているデータに 
含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することび 
でさます。 

5復元先のフォルダを確認し、[次へ] 

をクリックする。 

「復元方法の選択」画面び表示されます。 


倒::ント） 

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 
使いください。 

Windows メールをバックアップする/ 
復元ずるには 

ここでは VAIO データレスキューツールの使用例として、 
Windows メー ルの メールデータの バックアップと復元 
方まを紹介します。 

Windows メールのメールデータをバックアップ 
ずる 

1 VAIO データレスキュ ーツー ルを起 
動させる。 （79 ぺージ） 

2画面の指示に従って、 r レスキュー 
データの選択」画面まで進む。 

巧‘ヒント） 

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」 
を選んで < ださい。 
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3 [ Users ] - [ VAIO (ユーザー名)]- 
[ AppData ] - [ Local ] - 
[ Microsoft ] — [Windows Mail ] を 
クリツクし 、 [Local Folders ] チエツ 
クボックスをクリックしてチェック 
ずる。 


4 [巧へ]をクリックずる。 

im . 画面の指示に従ってノ（ックアップしてくだ 
さい。 

Windows メールのバックアップを復元ずる 

1 曾(スタート)ボタンー[ずべてのプ 
□グラム ]- [Windows メール]を 
クリックする。 

Windows —ルび起動します。 

み ールアカウントの設定をしていない場合は、設 
定してください。 

2 [ファイル]—[インポート]—[メッ 
セージ]をクリックする。 

「プ□グラムの選択」画面び表示されます。 

3 「インポ-卜元の電子メールの形式 
を選択してください」か5、 
[Microsoft Windows メール 7] を 
選択し、[巧へ]をクリツクする。 

「メッセージの場所」画面び表示されます。 


5 [すべてのフォルダ]を選んでクリッ 
クし、[次へ]をクリックする。 

「インボートの完了」画面び表示されます。 


5 [完了]をクリックする。 

「Windows メール」画面の左側に「インポートさ 
れたフオルダ」び作成されるので、フオルダ内の 
メールを元の状態に振0分けてください。 


ノ くーティションサイズの変更 

パーティションサイズの変更について 

ノ くーテ ィションとは八ードディスクの領域を分割するこ 
とです。分割することで、1台の八ードディスクび複数 
台の八ードディスクと同じよラに使えるため、ファイル 
や、ソフトウェアの格納場所を分けるといったよラな使 
い分けびでさます。 

本機はお買い上げ時の設定では、1 つの} ーティション 
にドライブ)の别こなっています。別のノくーティション 
( D : ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パー 
ティションサイズを変更して新しく別のノ ティション 
を作成して < ださい。 

パーティションを作成する 

ノてーティションの作成方法には、下の2種類びあります。 

• Windows 上の操作で作成する 

• U カバ U ディスクを使って作成する 


U カバ U ディスクを使ってパーティションの作成を行うには、 
本機を U カバ U する必要びあります。 

U カバリすると、八ードディスク上にあったファイルはすべて 
消えてしまいますのでご注意<ださい。 


4 [参照]をクリックすると「フォルダ 

の 参照」画面び表示されるので、電モ 
メールの デー タび保巧されている 
フォルダを選択して[〇のをクリッ 
クし、[巧へ]をクリックする。 

「フォルダの選が」画面び表示されます。 

の •ヒント） 

VAIO データレスキューツールでメールデータを バック 
アップしていた場合は、[参勵をク U ックして [Local 
Folders ] を 選択してください。 
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□ Windows 上の操作で作成ずる 

1 © (スタート)ボタンー[コント □— 

J レパネ J レ]—[システムとメンテナ 
ンス] 一 r 管理ツール」の [ A — ド 
デイ スク! ーテイシヨンの作成と 
フオー マツト]をクリックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてくださし、。 
「ディスクの管理」画面び表示されます。 



2 C ： ドライブをちクリックして、[ボ 
U ユームの圧縮]をクリックする。 


rc ： の圧縮:」画面び表示されます。 



3圧縮する領域のサイズを設定して、 
[圧縮]をクリックする。 

「ディスクの管理」画面で、 r ディスク」に r 未割り 
当て」び追加されます。 

巧 •ヒント） 

本機をある程度の期間ご使巧の場合は、 A — ドディスク 
上のデータび分散しているため r 未割り当て」の空を領 
域びルさくなります。その隙は、デフラグすることをお 
すすめします。（©(スタート）ボタンー[すべてのプロ 
グラム] 一 [アクセサ U ] — [システムツール] 一 [ディス 
クデフラグツール]をク U ックする。） 


4 r 未割り当て」をもクリックし、廝し 
いシンプルボリユーム]をクリック 
ずる。 



「新しいシンプルボ U ユームウイヴード」画面び 
表示されます。 


画面に従ってサイズやドライブ名の 
設定を行い、ウィザードを完了させる。 

ウィヴードを完了させるとフォーマツトび始ま 
り、新しくバーティシヨンび作成されまず。 

U リカバリディスクを使って作成ずる 

1 本機の電源び入っている状態で、ド 
ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 


2キーボードレイアウトを選択し、 
[巧へ]をクリックする。 


3オペ レーテ イングシステムを選択 
し、[巧へ]をクリックする。 

回復ツールの選択画面び表示されまず。 

4 [ VAIO リカバリ ユーテ イリテイ]を 
クリックする。 

「 I 」カバ U ウイザード」画面び表示されます。 

写[次へ]をクリックずる。 

5 [次へ]をクリックする。 

「 I 」カバ IJ メニュー」画面び表示されます。 
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7 [ パーテイシヨンサイズを変更して 

U カパリずる]を選んでクリックし、 
[巧へ]をクリックする。 

U 降、表おされた画面の指示に従って操作してく 
ださい。 


八ードディスクのデータを 

完全に消去する 

本機では VA のデータ消去ツールを使って A — ドディス 
クのデータを完全に消去することびでをまず。 

titfS 就 

• VA にデータ消去ツールは从ードディスク上のすべてのデー 
夕を消まします。本機を廃棄あるいは第兰者に譲渡する場合 
のみお使い < ださい。 

• VA にデータ消去ツールを使うには、リカバ U ディスクの作 
成び必要です。 

U カバ IJ ディスクを作成していない場合は J 」 カバリディス 
クを作成してください。 （66 ページ） 

• VA にデータ消去ツールを使用中に71時間び経過すると自動 
的にコンピュータび再起動します。データの消ま中に71時 
間び経過した場合は、自動的に作業び中断され本機び再起動 
します。本機び再起動したあとに、再びツールを起動すれば 
中断されたところから作業び再開でをます。 

• VA にデータ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続 
して使用して < ださい。 

1 必要なファイルをバックアップする。 

の •ヒント） 

• Windows び起動する場合は、 Windows バックアップ 
を使ってバックアップして < ださい。 （68 ページ） 

• Windows び起動しない場合は、 U カバリディスクか 
ら VA にデータレスキューツールを起動してバック 
アップを巧い (79 ぺージ)、バックアップ完了後に[終 
了]をク U ックして本機び再起動したら、手順3へ進ん 
で < ださい。 

2本機の電源び入つているげ態で、ド 
ライブにリカバリディスクを入れて 
電源を切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 

3キーボードレイアウトを選択し、 
[巧へ]をクリックする。 


4オペレ-テイングシステムを選択 
し、[巧へ]をクリックする。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


5 [ VAIO リカバリ ユーテ ィリティ]を 

クリックする。 

「 I 」カバ I 」ウイザード」画面び表示されます。 


5 [VAIO データ 消去 ツー ル]をクリッ 
クする。 

VAIO データミ 肖ち ツールの 説明 ffl ® び表示されます。 

7 内容をよく読んでか！5、[次へ]をク 
リックする。 


8制限事項や準備の説明内容をよく読 
、だら、 [次へ]をクリックする。 

9 内蔵八ードディスクー覧か！5データ 
消去するノ \ー ドディスクにチェック 
をつけ、[次へ]をク U ックする。 


10データの 消ま方式を選択し、[次べ 
をクリックする。 

11データ消まする A - ドディスクを確 
認し[はい、一覧に表示されている内 
蔵 A - ドディスクのデータを消去し 
まず。]のチェックボックスをクリッ 
クしてチェックし、[次へ]をクリッ 
クする。 

12再度、[はい、—覧に表示されている 
内蔵八ードディスクのデータを消去 
します。]のチェックボックスをク 
リックしてチェックし、[消去開始] 
をクリックする。 

八ードディスクのデータの;肖去び開始されます。 


13 消去終了の確認画面び表示された!5、 
[0 のをクリックする。 

本機の電源び切れます。 
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つたとさは/サービス-サポート 


困ったときは谎帮 


本機操作中に困ったときや、トラブルび発生したときは、あわてずに巧のいず 
れかの方法で解巧方法をご確認ください。また、メッセージなどび表示され 
ている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。 


1取扱説明書(本書)で調べる 

電子マニュアルで調べる 

「よくあるトラプルと解決ち法」 （86 
ページ)をご覧ください。 


「バイオ電子マニュアル」の [ Q & A 集] 

をご覧ください。 


パソコンび動作しないとをは、まず取扱説明書(本書)を 
ご覧ください。 

パソコンび動作するとさは、 r バイオ電子マニュアル」か 
らも調べ5れます。 


(臭るには） 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ 
電子マニュアル]をク U ックしてくださし、。 





八 イオ 電子7 ニユア J レ 


〇わゎ-1-か3»«?1い田目を 1/ L ■で< だ古 VI . 
た一つード* Ml て!* g する::こちてさ壬す- 

I I «* 


八ードウ1アの簡易診断について 

八ードウェア診断ツールでわ、 A — ドウェアをチェック 
できます。起動するには、©(スタート)ボタン-[すべ 
てのプ□グラム]- [ A - ドウエア診断ツール]-[八ード 
ウェア診断ツール]をク U ックしてくださし、。 
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Windows の使いかたや疑問について 

「 Windows ヘルプとヴポートを見る」 （102 ぺージ)をご 
覽< ださい。 







3 インターネットで調べる 

rvAio カスタ マー リンクホームぺ一 
ジ」で確認できます。 

http :// vcl.vai 0. S 0 ny . co . jp / 

インターネットに接続でをるときは、 「 VAI 0 カスタマー 
U ンク」で、トラブルの解決方まや疑問の解消に役立つ最 
新の情報やサービスを調べ5れます。 

詳しくは、 「 VAI 0 カスタマ ー U ンクのホームぺージ私舌 
用する」 （103 ページ)をご覧ください。 



ソフトウ I アの使いかたや疑問について 

本機に付属のソフトウェアの場合、 r 付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先」（124ページ)をご費のラえ、各ソフト 
ウェアのお問い合わせ先に問い合わせてくださし、。 

本機に付属していないソフトウてアの場合、それぞれの 
ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 



1 〜 3 の方法でち問題が解ミ夫しない 
場含は、下記のいずれかにお問い含ね 
せ < ださい。 

VAI 0 カスタ7— リンク 

( 0466 ) 30-3000 

初 <こ\者ダイヤル 

( 0466 ) 30-4323 

《2008年6月末曰まで有効 

平日：10時〜21時、 

±、日、ネ兄日：10時〜17時 

初む者ダイヤ>1レは、初む者び理解しやすいよう、専任オペ 
レータびやさしい用語で T 寧に説明する窓□です。 
バイオカスタマー登録済みのお客様で、登録された電話 
番号の発信者番号通知を有効に設定している場合、直接 
オペレータにつなびります。 

詳しくは、「電話で問い合わせる」 （1 14ページ)をご賣く 
ださい。 


お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等 
は、より良い商品の開発及びサービス-サポートの向上の参考 
とさせていただく場合びあります。また、ご質問やご意見に適 
切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場 
合びあります。 

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取扳いについては、 
VAI 0 ホームぺージの rVAIO カスタマー登録」 （ h 打 p :// www . 
vaio . sony . co . jp /) をご覧く ださい。 
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接トラブルと解決方法 


Q&A — 覧 

この説明書に掲載されている Q & A は L 处下にな0ます。 

□ 電源/起動 (89 ページ） 

• 電源び入らない(本機の電源ランプび点灯しないとを） 

• 電源を入れると、本機の電源ランプは点好するび、画面に何も表示されなし、 

• 電源び入5ない、または電源ボタンび効かない ( C □(パッテ U ) ランプびすばやく点滅している） 

• 電源び切れない 
• 電源び勝手に切れた 

• 「この U チャージャブルバッテ U - パックは使用できないか、正しく装着されていない可能性びあります。」という 
メッセージび表示され、休止状態に移行してしまラ 
• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
• ドライバをインス! -- ル、バージョンアップした日 Windows び起動しなくなった 
• ス U —プモードに移行でさない 

□パスワード (92 ページ） 

• Windows のユーヴーアカウントのバスワードをちれてしまった 

• バワーオン-パスワード ( B の S セットアップ画面で設定した起動時のバスワード)を忘れてしまった 

□ 画面/ディスプレイ （92 ぺージ） 

• 画面に何を表示されない 
• 画面の色びされいに表示されなし、 

• 画面び固まって動かない 
• 画面び暗い 
• 画像び乱れる 

• 画面に輝点-滅点(黒点)びある 

Q 文字入力/ キーボード (94 ぺージ） 

• 文字の入力方法びわか5ない 
• キーボードを押したとお0にで字び入力でをない 

• Caps Lock 、 NumLk などのキーび有効になっているかどうか知りたい 

□タッチパッド (95 ぺージ） 

• タッチパッドび使えない 
• タッチパッドを無効にしたい 
• タッチパッドに触れただけでクリックしてしまラ 
• タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウび閉じてしまラ 

• タッチパッドをなぞっただけで、 Web ブラウヴなどを使用中に別のページに移動してしまラ 
• タッチパッドを動かしてもポインタび動かない 
• 画面上のすべてのものび動かない 
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□ yv - ドディスク (96 ページ） 

• 誤って八ードディスクを初期化してしまった 
• 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 
• 八ードディスクから異音びする 

□ CD / DVD ドライブ (97 ページ） 

• CD / DVD ；><ディアの読み込み-再生びできない、ドライブび;ディアを認識しない 

□ が部機器からの録画 (98 ぺージ） 

• DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法びわか5ない 

• HDV 機器からキヤプチヤされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 

• H DV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりする 

□ Fel に a ポート ( Fel に a 対応リーダー/ライター） （98 ページ） 

• Fel に a 機能び使えない 

□ 内蔵カメラ （MOTION EYE )(99 ページ） 

• 内蔵カメラ （MOTION EYE ) を使用中にス1」ープモードに移行すると、本機の動作び不安定になる 

□ エラーメ ッセー ジ (99 ぺージ） 

電源投入時のエラーメッセージ 

• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
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その他の Q&A 

ここに紹介した外にもをくの Q & A び記載されている「バイオ電子マニュアル」もあわせてご覧ください。 

1 を k スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]-[バイオ電子マニュア J レ]をク 
リックする。 


「バイオ電子マニュアル」画面び表示されます。 



^ [ Q & A 集]をクリックする。 

表示されたメニューか5見たい項目をク U ックして、各項目の情報をご覧 
ください。 
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電源/起動 


Q 電源び入らない (本機の電源ランプび点灯しなし化き) 
次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。 


田本磯の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 
接続について詳しくは、 r 接続する」 （27 ページ)をご覧ください。 


□ すべてのケープルびしっかり接続されているか確認して<ださい。 
接続について詳しくは、 r 接続する」 （23 ページ)をご覧 < ださい。 


□ スイッチ付さテーブルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチが入ってい 
るかどラか、また、テーブルタップのコードび壁の電源コンセントにしっかり差し込まれているか確 
認してください。 


田電源コード和 LAN ケープルなど本機に接続されているケープルやバッテリをすべてはずし、5分 L ツ上 
たつてから再び接続し、電源を入れてください。 


田上記の操作を行っても本機び起動しない場をは、 VAIO カスタマ ー U ンクにご相談ください。 


Q 電源を入れると、本機の電源ランプは点灯ずるび、画面に何ち表示されない 


田キーボードび閉じている状態で、前回使用時に SoundFLOW が起動していた場合は 、 SoundFLOW 
び起動されるまでの間は画面び表示されません。 

故障ではないので、しば5くお待ち<ださい。または、キーボードを開いてみて<ださい。 


田 MONITOR OFF (モニター OFF ) ランプびオレンジ色に点灯している場合は 、 MONITOR OFF (モニ 
ター OFF ) ボタンを押して画面を表おさせてください。 

MONITOR OFF (モニター OFF ) ランプび点灯してる間は画面は表示されません 。 MONITOR OFF (モ 
ニター OFF ) ボタンを巧し、ランプび消えていることを確認してください。 


田しばらく様テを見ても画面に何も表おされないときは、次の手順で操作してください。 

①本機の電源ボタンを4秒な上巧したままにし、電源ランプび消灯するのを確認してから、再 
度電源を入れ直す。 

@上記の操作を行っても何も表おされない場合は、本機の電源ボタンを4秒な上巧したままに 
し、電源ランプび消灯するのを確認したあと、電源コードや LAN ケープルなど本機に接続さ 
れているケーブルやバッテ U などをすべてはずし、5分じ(上たってか5再び接続し、再度電 
源を入れ直す。 


Q 電源び入らない、または電源ボタンび効かない (□ (バッテ1」）ランプびすばやく点滅している) 


□ バッテ U び正し < 装着されていない可能性びあります。 

し、つたんバッテ U を取りはずしてから、再度正しく装着し直してくださし、 


田上記の操作を行っても電源び入5ない、または電源ボタンび効かない場をは、装着されているバッテ 
U は本機では使用でをません。 

バッテ U を取りはずしてください。 
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Q 電源び切れない 

電源び切れないとさの状況によって対処方法び異なります。次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。 


□ 使用中のソフトウエアをすべて終了してから、再び電源を切る操作をしてください。 


田 PC 力ードをお使いの場をは、 PC 力ードを取り出してから、再び電源を切る操作をしてください。 


□ プ U ンタや USB 機器などの周辺機器を接続している場をやネットワークを使用している場をには、 
それらを使用しない状態にしてから電源を切る操作を行ってください。 

Windows は、周辺機器传ネットワークと通信を行っている間は、電源び切れないしくみになってい 
ふ 9 〇 


田新しくインストールしたソフトウエアやデータ、その操作などを確認してください。 


田@ (スタート）ボタンー HI ボタンー[シトツトダウン]をク U ツクしても電源び切れない場をは、 
Alt キーを巧しなびら F 4 キーを数回巧して 「 Windows のシャツトダウン」画面を表おさせ、 U ストか 
5[シャツトダウン]を選択して [0 K ] をク U ックしてください。 


□ 画面び固まったり、動かなくなった場合は、 Ctrl キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを巧し、画面 

ち下の iojt (シャッ トダウン)ボタンをクリックしてください。 

詳しくは、 r 画面が固まって動かない」 （93 ページ)をご覧ください。 

田「設定を保をしています」または 「 Windows をシャットダウンしていまず」と表示されたまま動かな 
い場をは、次の手順で操作をしてください。 

© Enter キーを巧す。 

確認のためしば5 くお待ちください。 

⑤それでも電源び切れない場をは、 Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押す。 

確認のためしば5 くお待ちください。 

③それでも電源び切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒しツ上巧したままにして、電源ラン 
プび消灯するか確認する。 


Q 電源び聴手に切れた 


田バッテ U で本機を使用中にバッテ U の残量びわずかになると、自動的に休止状態になり、電源び自動 
的に切れます。 

AC アダプタで使用するか、バッテ U を充電してください。 


Q 「この U チャージャブルバッテ U —パックは使用でさないか、正しく装着されていない巧 
能性びあります。」といラメッセージが表示され、休止状態に移行してしまラ 


田バッテ U び正しく装着されていない可能性びあります。 

本機の電源び切れたあと、いったんバッテ U を取りはずしてから、再度正しく装着し直してくださし、。 


□ 上記の操作を行っても同様の;><ッセージび表おされる場をは、装着されているバッテ U は本機では 
使用でさません。 

本機の電源び切れたあと、バッテ U を取りはずしてください。 
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Q 電源を人れるとメツセージび表示され、 Windows び起動できない 


田 「NorvSystem disk or disk error . Replace and strike any key when ready 」 や 「Invalid system 
disk . Replace the disk , and then press any key」、「BOOTMGR is missing . Press Ctrl + Alt+Del 
to restart 」 というメッセージび表おされる場を、フ□ッピーディスクがフ□ッピーディスクドライ 
ブに入っていないか確認してください。 

フ□ッピーディスクび入っているとさは、イジェクトボタンを巧してディスクを取り出し、キーボー 
ドのいずれかのキーを押してください。 


田 [Operating System not found 」 と表示される場音'、フ□ッピーディスクびフ□ッピーディスクド 
ライプに入っていないか確認してください。 

起動ディスク政外のフ□ッピーディスクび入っている場をは、イジェクトボタンを巧してディスク 
を取り出してから Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キー対甲して本磯を再起動してくださし、。 
再起動してもこの;><ッセージび表示され、 Windows び起動しない場をは、指定された方法切がの传 
りかたでパーティションサイズを変更している可能性びあります。八ードディスク内の U カバ U 機 
能や自作の U カバリディスクを使って、パーテイシヨンサイズを変更し、本機をリカバ U してくださ 
し、 (73 ぺージ)。 


田 [CMOS Checksum Bad 」 と表おされる場を、本機内のバッテ U び消耗しているため、バッテリを交 
換する必要びあります。 

バッテ U の交換については、 VAIO カスタマー U ンク修理窓□へお問いをわせください。 


田 [CMOSChecksum Error 」 と表おされる場を、 BIOS の設定内容び壊れている可能性びあります。 
次の手順で BIOS をお買い上げ時の設定に戻してください。 

①本機の電源ボタンを押し、画面に rVAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 2 キーを巧 
す。 

BIOS セットアップメニユーび起動し 、 「PhoenixBIOS Setup Utility 」 画面が表示されます。 
⑥ F 9 キーを押す。 

「Load default configration now ?」 というメッセージび表示されます。 

③卜またはーキーを巧して [ Yes ] を選び、 Enter キーを巧す。 

@ F 10 (Save and Exit ) キー対甲す。 

rSave configration chanaes and exit now ?」 という; >< ッセージび表示されます。 

⑥■-またはーキーを巧して [ Yes ] を選び、 Enter キーを押す。 

変更された設定び保をされ、 BIOS セツトアップ^ニューび終了し、 Windows び起動します。 


Q ドライバをインス! -- ル、バージョンアップしたら Windows び起動しなくなった 


□ 次の手順に従って Safe (セーフ）モードで起動し、ドライバを再インストールしてください。 

①本機の電源ボタンを押し、画面に rVAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 8 キーを巧 
す。 

@ 「 Windows 拡張オプション;><ニュー」び表示されたら 、 t / PgUp キーまたは i / PgDn 
キーを巧して[セーフモード]を選択し、 Enter キーを押す。 

③ Windows び起動したら、© (スタート）ボタン-ロント□-ルパネル]-[システムとメン 
テナンス]一[デノ くイスマネージャ]をク U ックする。 

@「デバイスマネージャ」画面で、インス!-ールやアップデートをしたデバイスを選択し、ちク 
U ックすると表示される U ストの[プ□パティ]をク U ックしてプ□パティ画面を表示し、 
[ドライバ]タブをクリックする。 

⑥[ドライバを元に戻ず]をク U ックし、正常に起動していたときのドライバをインス!ル 
する。 

衙本機を通常の起動方法で再起動する。 
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Q ス U —プモードに移行でさない 


□ SoundFLOW の起動中は、 r 電源オプション」画面の「プラン設定の編集」画面で設定したタイマーで 
のスリープモードへの移行はでをません。 


□ モデム通信やプリンタユーテイ U テイなどび使用中の場をは、終了するか一時的に使用不可にして 
<ださい。 


□ スク U —ンセーバーの種類によっては、表示中はス U —プモードに移行できないことびありまず。 


パスワード 


Q Windows のユーヴーアカウントのパスワードを忘れてしまった 


□ パスワードの大文字とル文字は区別されます。確認してから入力し直してください。 


□ パスワードを忘れてしまったユーヴー攻外に、「コンピュータの管理ち」アカウントなど、管理者権限 
をもつユーヴ ー( Administrators に属するユーヴ ー) び作成されている場を、別の「コンピュータの管 
理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。 


田「コンピュータの管理ち」アカウントなど、管理ち権限をもつユーヴ ー( Administrators に属するユー 
ヴー）び他にいない場合、 「 Administrator （ユーヴー名）」のパスワードを設定していなければ、 
Windows を Safe モードで起動して 「 Administrator (ユーヴー名)」で□グオンすれば、パスワードを 
忘れてしまったユーヴーのパスワードを変更でさます。 


Q パワーオン-パスワード (B に S セツトアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れ 
てしまつた 


□ パスワードを忘れると、起動することびでさなくなります。 

• ユーヴーパスワードの場合 

マシンパスワードを入力することで、 BIOS セットアップ画面からユーヴーパスワードを再設 
定することができます。 

• マシンパスワードの場合 

パスワード設定を解除することはでをません。修理(有償)が必要となります。 

VAIO カスタマーリンクにご連絡ください。 


画面/ディスプレイ 


Q 画面に何ち表おされない 


□ 次の点をお確かめください。 

• 本機の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。接続 
について詳しくは r 接続する」 （27 ページ)をご覧ください。 

• 本機の電源スイッチが入っているか確認してください。 

• MONITOR OFF (モニター OFF ) ボタンび有効になっていないか確認してください。 

• キーボードを開じている場をは、開いてください。 
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Q 画面の色びされいに表おされない 

□ いったん電源を切り、再び本機を起動してください。 

© (スタート）ボタンー ml ボタンー[シャツトダウン]をク U ックして電源を切り、本機の電源ボ 
タンを巧して起動し直してください。 


Q 画面び固まって動かない 


□ 次の手順で本機を再起動させてください。 

① Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押し、[タスクマネージャの起動]をク U ック 
する。 

「 Windows タスクマネージャ」画面び表示されます。 

「 Windows タスクマネージト」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウエアびあれば、 
そのソフトウエアを選択し、[タスクの終了]をク U ックしてソフトウエアを終了させてく 
ださい。 

@ Ctrl キーと Alt キーを巧しながら Dele ぉ丰一を巧し、画面ち下の fcoJt (シャットダウン)ボタ 
ンをク U ックする。 

本機の電源び切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを巧して、再び電源を入れてくださ 
い。 

上記の操作を巧っても本機を再起動でさない場をは、本機の電源ボタンを4秒し U 上押して電源を切っ 
てください。電源び切れると電源ランプび消灯します。電源ランプびオレンジ色に点灯した場をは、 
いったん手を離し、再び電源ボタンを4秒切上巧して電源を切って < ださい。 

上記の操作を行ラと、作成中のファイルや編集中のファイルび使えなくなることびあり 
ます。 


Q 画面び暗い 


□ キーボードの Fn キーを巧しなびら F 5 キーまたは F 6 キーを巧して調節してください。 


□ キーボードを開いて < ださい。 


Q 画像が乱れる 


□ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものびある場合は、ディスプレイから離 
して < ださい。 


Q 画面に輝点*減点(黒点)びある 


□ 液晶ディスプレイの構造によるちので、故障ではありません。 

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作5れていますび、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常 
時点灯する画素びある場含びあります(液晶ディスプレイ画面の表示しラる全画素数のラち、点丹し 
ない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色む 
5や明るさのむ5び見える場をびあります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障 
ではありません。交換-返品はお賣けいたしかねまずので、あらかじめご了承ください。 
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文字入力/キーボード 

Q 文字の入力方法びわからない 


田「バイオ電子マニュアル」画面左上の[目次]をク U ックし、もっとも下に表おされる[できる 
Windows for VAIO ] 内の「文字を入力しよう」をご覧ください。 


Q キーボードを押したとお0に文字び入力でさない 


□ キーボードち上の 「Num Lock 」 ランプび点灯していないか確認して<ださい。 
点灯しているとさは、一部のキーびテンキーとして動作します。 


□ 入カモードを確認してください。 

日本語入カモードと英字入カモードびあります。 

言語バーのアイコンび曰本語入カモードのとさは r あ」に、 


mmmumB 


英字入カモードのとさは 「 A 」 になっています。 



日本語入カモードと英字入カモードは、半角/全角 I 漢字キーで切り換え5れます。 

田 「Caps LockJ ランプび点灯していないか確認してください。 

「Caps LockJ ランプが点灯していると、 Shift キーを巧していないときでも大文字び入力されます。 
Shift キーを巧しなびら Caps Lock キーを巧して 、 reaps LockJ ランプび消えているのを確認してく 
ださい。 


Q Caps Lock 、 NumLk などのキーび有効になっているかどうか知りたい 


□ キーボード上部のランプで確認でさます。 


Caps Lock 

(キャブス•□ック)が有効 


Num Lock 
(ナム•□ック)び有効 


Scroll Lock 

(スク n— ル•□ック)び有効 


居] 固 良] 
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Q タッチパッドをなぞっただけで、ウインドウび閉じてしまう 


□ スマートアクションの機能を無効にしてください。 

次の手順で操作して < ださい。 

® © (スタート）ボタンー[コント□-ルパネル]をク U ックする。 

「コント□ールパネル」画面が表示されます。 

@ [八ードウエアとサウンド]をク U ックする。 

③[マウス]をク1」ックする。 

「マウスのプ□パティ」画面び表示されます。 

@ [機旨固タブをク U ックする。 

⑤ r 左コーナーの設定」を「なし」にする。 

⑥ [0 K ] をク U ックする。 


Q タッチパッドをなぞっただけで、 Web ブラウヴなどを使用中に別のページに移動してし 
まラ 

田 Web アシストの機能を無効にしてください。 

次の手順で操作して<ださい。 

①@ (スタート）ボタンー[コント□-ルパネル]をク U ックする。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

@ [八ードウェアとサウンド]をク U ックする。 

③[マウス]をク U ックする。 

「7ウスのプ□パティ」画面び表示されます。 

@ [機旨固タブをク U ックする。 

⑤ [ Web アシスト機能を使用する]のチェックをはずす。 

⑥ [0 K ] をク U ックする。 

設定び有効になります。 


タッチ八ッド 


Q タッチパッドび使えない 


rs 


田タッチパッドが無効になっています。 

タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。 

上記の操作を行ってもタッチパッドび有効にならない場をは本機を再起動してくださし、。 


ち 


ぶ 


Q タッチパッドを無効にしたい 


田タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 

それでもタッチパッドび無効にな5ないとさは、本機を再起動してください。 


わ 

\ Q 

が 

ク1 

I 

け 

UI 


Q タッチパッドに触れただけでク U ックしてしまう 


去 


田タッチパッドの設定を変更し、タッピング機能を無効にしてください。 
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Q タッチパッドを動かしてちポインタび動かない 

田使用しているソフトウエアによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合びあります。 
しばらく待ってから、も引度ポインタを動かしてください。 

それでもポインタび動かない場をは、次の手順で本機の電源を切ってください。 

①タタキーを巧してスタートメニューを表おさせ、ーキーを巧して IB ボタンー[シトットダ 
ウン]を選んで Entei ^ キーを巧す。 

@電源が切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを巧す。 

それでち電源び切れないまたは再起動しない場合は、次の手順で操作してください。 

① 〔 tri キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを巧し、1丰一や-►丰一を巧して£心(シャッ 
トダウン)ボタンを選び、 Enter キーを巧す。 

本機の電源び切れたあと、約3日秒後に本機の電源ボタンを巧して、再び電源を入れてください。 
上記の操作でち何も起こ6ないとさは、本機の電源ボタンを4秒攻上押して電源を切ってください。 

田 〔 D - ROM などのディスクを再生しているときなどに、ポインタび動かなくなってしまった場をは、 
本機を再起動してください。 

〔 tri キーと Alt キーを巧しなび日 Delete キーを押し、 CD - ROM などのディスクを再生しているソフト 
ウエアを強制的に終わらせ、本磯を再起動させてください。 

□ 「画面び固まって動かない」 （93 ページ)をご覧ください。 


Q 画面上のずべてのちのび動かない 

□ 次の手順で本機を再起動してください。 

① 〔 tri キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを巧し、[タスクマネージャの起動]をク U ック 
する。 

「 Windows タスクマネージャ」画面び表おされます。 

「 Windows タスクマネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアびあれば、 
そのソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をク U ックしてソフトウェアを終了させてく 
ださい。 

⑥ 〔 tri キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを押し、画面ち下の UjJl (シ トッ トダウン)ボタ 
ンをク U ックして[再起動]を選択する。 

上記の操作でち何も起こ6ないとさは、本機の電源ボタンを4秒攻上巧して電源を切ってください。 


八ードディスク 


Q 誤って八ードディスクを初期化してしまった 

田八ードディスクにあったファイルは、復元でをません。 

八ードディスク内の U カバ U 機能れご自分で作成した U カバ U ディスクを使って、本機をリカバ U 
する必要びあります (75 ページ)。 


Q 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 

田肖 u 除したファイルび、にみ箱」の中に残っていないか確かめてください。 
「ごみ箱」の中にない場をは、ファイルを復元でさません。 
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田 Windows び正常に動作しなくなった場をは、本機を U カバ U する必要びあります (75 ぺージ)。 



Q 八ードディスクから異音がずる 


□ 0 S の処理などにより、何ち操作していない場をでも八ードディスクの読み書さが行われ、動作音が 
することびあ0ます。 

これは正常な処理であり、故障ではありません。 

ただし、八ードディスクの空さ領域び少、ないとさや、八ードディスク上のデータの断片化び激しいと 
きは、八ードディスクに負担びかかり、八ードディスクの動作音がしば5く続くことびあります。こ 
のよラなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。 

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。 

①@ (スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[ディ 
スクデフラグツール]をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場含は、[続行]をク U ックしてくださし、 
「ディスクデフラグツール」画面が表示されます。 

⑤[令すぐ最適イヒ]をクリックする。 

最適化(デフラグ)び開始されます。 


田八ードディスクか5まれに「カチャン」という音びする場をびあります。 

これは八ードディスク内にあるへッドび動作するとさに発する音であり、異常ではありません。 


CD/DVD ドライブ 


Q CD / DVD メディアの読み込み-再生がでさない、ドライブがメディアを認識しない 


□ ご使用のディスクびバイオで使用可能なディスクか確認してください。 

使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとごま意」 （147 ぺージ)をご覧く 
ださい。 


□ ディスクの挿入方法び正しいか確認してください。 

ディスクの裏表を、逆にセットしていないか、またはレーベル面び見える向さでドライブに 
セットしたか確認してください。 

ディスクの挿入方法について詳しくは r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン 
本体の使いかた]一に D / DVD / Blu - ray ]- [ディスクを入れる/取り出す]をク U ックす 
る。） 


□ ディスクにミちれや傷びないか確認してください。 


□ バイオでの動作を保証しているドライブかどラか確認してくださし、。 
バイオでの動作を保証しているドライブは、政下になります。 

• お買い上げ時に搭載されているドライブ 
• 別売0の VAIO 専用ドライブ 
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が部機器からの録画 


Q DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画ずる方法びわからない 


田 rVAIO Content Importer 」 ソフトウエアで録画できます。 


□ 「曰 icktoDVD 」 ソフトウェアを使って、 DV 機器の映像から直接 DVD を作成することもできます。 

「Click to DVD 」 ソフトウェアでの DVD の作成方法について詳しくは、 r バイオ電子マニュアル」をご 
覧ください。（[ソフトウエアの使いかた]-に lick to DVD ]- [ビデオモードで DVD おまかせ作成] 
をクリックする。） 


Q HDV 機器からキヤプチヤされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 


田シーンの途中に録画の開始点、終了点がないことを確認してください。 


□ HDV 機器のヘッドび巧れています。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 


□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


Q HDV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりずる 


□ HDV 機器のヘッドび巧れていまず。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 


□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


Fel に a ポート ( Fel に a 巧応リーター/ライター ) 


Q Fel に a 機能び使えない 


囚向に a 力ード/携帯電話の位置を確認してください。 

キーボードの；3 fel に a プラットフオームマーク）に合わせて置いてください。 

titfs 就 

携帯電話の形状によっては、 FeHCa 通信できないことびあります。 
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田 FehCa ポート （ FeHCa 対応 U - ダー/ライター)などに不具合びある可能性びあります。 

「 Fel に a ポート自己診断」ツールを使用して不具合びあるかどうか確認します。 

①通知領域にある3(オン)をちク U ックして表おされたメニューの[ポー U ングの状態]か 
b [オフ]を選択する。 

@ © (スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ FeHCa ポ ー ト] -[ Fel に a ポート自己診 
断]をク U ックする。 

③画面に表おされた内容を確認し、[次へ]をク U ックする。 

診断び開始され、結果び表示されます。 

Fel に a ポートに不具合びあった場をは、 VAIO カスタマー U ンクにお問いをわせください。 
また、お手持ちの FeHCa カードに不具をびあった場合は、 FeHCa 力ード発行者にお問い合わ 
せ < ださい。 


田通知領域のアイコンび^(オン）になっているか確認してください。 

オン）になっていない場合は、 W (オフ）をちク U ックして表おされたメニューの「ポー U ング 
の状態]から[オン]を選択ください。 

または、3(オフ）をク U ックしてちオンにすることびでさます。 


内蔵カメラ （MOTION EYE ) 


Q 内蔵カメラ （MOTION EYE ) を使用中にス U - プモードに移行ずると、本機の動作び不安 
定になる 


田内蔵カメラ （MOTION EYE ) またはが付け USB カメラの使用中には、ス U - プモードに移行させない 
で < ださい。 


田自動的にス U —プモードに移行してしまラ場をは、設定を変更してください。詳しくは r バイオ電子 
マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-廣源の管理/起動く VGC - LB シ U - ズ 
>]- [電源オプシヨンを変更する]をク U ックする。） 


エラーメッセージ 

電源 投入時の エラー メ ツセージ 


Q 電源を入れるとメツセージび表示され、 Windows び起動できない 


田引ページをご覧ください。 
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ノ（イオ内の情報を調べる 


本機には、本機の使いかたを手軽に検索でをる r バイオ電子マニュアル」び付属しています。 r バイオ電子マニュアル」を 
使って、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることびでをます。困ったときはまず「バイオ 
電子マニュアル」を起動してみましよラ。 

[ Windows ヘルプとサポート」では、 Windows のヘルプの検索、サポートツールの実行、最新情報の入手など、おもに 
Windows のサポートに関する機能をご利用になれます。 

また、 Windows のヘルプ、ソフトウエアに付属しているヘルプを使って解決方法を閲覧することもできます。 


r ノ くイオ電子マニュアル」を見る 

「バイオ電子マニュアル」はバイオの使いかた、楽しみかた、困ったとさの解決方法をディスプレイ画面上で説明するソ 
フトウエアです。 

「バイオ電子マニュアル」を起動するには、@(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]一[バイオ電モマニュアル]の 
順にク IJ ックします。 

画面の見かた 



①「バイオ電子マニュアル」の最初の画面に戻った0、画面を進めた0、戻した0、印刷や又字の大ささを変えることび 
でさます。 

また、コンピュータ用語の説明を見ることびでさます。 

感 「バイオ電子マニュアル」の目次や索引、キーワード検索を選んで表示させることびでさます。 

⑤ ご覧にな0たい内容に応じてボタンをクリックすると、それぞれの説明び表示されます。 

這)単語や質問文を入力して情報を検索することびでさます。 
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r ノ くイオ電子マニュアル」で検索する 

検索機能を使用すると、バイオの使いかたについてわか 5 ないことや知りたいことを調べることびでさます。 

調べたい内容を入力することで、コンピュータ内にある r バイオ電子マニュアル」やソフトウエアのヘルプ 、 Windows 
のヘルプ、さ 5 にインターネットに接続している場合は VAIO カスタマー U ンクのホームページか 5 最適な解説びすば 
やく検索でをます。 

1 検索したい内容をキーワード(単語)や質問文で入力する。 


「バイオ電子マニュアル」内の情報を検索する場合は、質問文を入力するとより適切な検索結果び得5れます。 

また、入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答び表示されやすくなります。 

例： 「 CD 再生」 


ここに入力する 


^ [検索]をクリックする。 

画面左側に検索結果び質問の内容におい(類似度び高い)ものか5順に表示されます。 


ホー ムぺ ージの 検索結果は 
ここをクリックずる 

コンピュータ内の検索結果は 
ここをクリックずる 




だ 

八/;；科が维长 


Q>a 


ム > 於—み /:V 


ご)ちご 


ム—ちわ • べ：山—わ 
\せか：？お n 固 


邸雖顺巧 

\繼がは夕費霜 


レ；。。と蛾み卿 

Grh ミ f 


[次の20件]をク U ックすると、次の検索結果の一覧び表示されます。 

[前の20件]をク U ックすると、前に表示されていた検索結果の一覧び表示されまず。 
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3 お索結果の一覧からタイトルをクリックする。 


画面ち側に選んだ文書の内容び表示されます。 


垃けィ3(8子マ=：!アル 


1 BX 1 ぉ1 1 


么ぺージの1**«@»ここ，。。,。 

宜黄を团< — j . 

••バイス內の SSBSg :1-30/«| # 

音 SCD をモモ子る C は " 

り田 iS の 20 ft 1 面占呈$ 

4«に《再し; c *»] ン5=ンツ在再生す a には 1 

rsoTicSfageJ ソフト〇ェ了で，百ま CDf "® さかじの本*!に由 OiiA •だ田ち3シ子^<ツ 

1四! 一じ 明 

2ES ディスクの/いクア，ブでる 

30テ < スウの'(サク T's 了を巧宙す古 
• niSgST ； がデ"ウ C ご S 

5® J シパク！' デ•(ス。（の 1 

6E3 用勇 

舌 se 由 こ &C 

rsoricsagej ソフトウェアめ岳いかた C ついて奇し < は， fSoricSUgeJ めへ)しブみ 
ごち < ださい， 

P 1 

さけ中に r ユーヴーアカウント9巧 J 百百ザ更モ3〇たち音は.[民け] g クリックして 
<だ巧'。 ' 

ザ* BS け<; 

四 

1 四了ィス ごな 

13® 宙 S 巧 g がゴ11 

MSaAinfcwsMedB Center で百墨5宙く | 

百ま CD を再ちするには 1 

1 6 口■夕ート）'下タン-けべてのブが 5 ム]- [sonistage] - 1 

[SonicSta おかか Jw ク巧. | 

生旋3巧巧怖班）1 

および DVD ザ 目 iffiC； 再 S さのを<15に Wir.tova 

が,グトア》乃？ 1 

leaBCDSItUDVDSggiS 1 

l 9 S )、 i'ir か—5 Med 田 Center で CD 王 丘 甘 DVD 5ちま T 

2由まし C い 有* CD ® ド5イブに入 05. 1 

0 i 

rsonicStaasJ ソコトウェアではじめて音至 CD ®» Jffl 7 a ご8口.ドライブの3=1ジ 
つ权 有至 CD 4 ん Ot と SC 自拍内に留百する石'ど3か£を5します ■ BS 古のる 田 
由の度示 Cffi つてま巧して < ださい • 


3 届ち5巧コ应む] lu 下イ>夕5あ石 e . _ X _ ユーか6 [CDS 届 有する]をクリッウ 
する。 

4 育*: D の田一居かろ，再生しお:い田5ク1_1ジクして；^?する。 . 


VAIO カスタマーリンクホームぺージの文書は別画面で表示されます。 


Windows ヘルプとサポートを見る 

@(スタート）ボタンー[ヘルプとヴポート]をク U ックすると 「 Windows ヘルプとサポート」び表示されます。 
Windows ヘルプとヴポートでは、 Windows に関するヘルプの参照と検索や鲁種サポートツールの実行を行うことび 
でさます。 


各ソフトウエアのヘルプを見る 

本機に付属しているソフトウエアにもヘルプび添付されています。 

また、 r バイオ電子マニュアル」の[ソフトウエアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わせ先]一[本機に付属されている 
ソフトウエア]の表にあるソフトウエア名をクリックして表示される画面には、ソフトウエアの使いかたびわからなく 
なったときのために、各ソフトウエアごとに「操作びねか日なくなったときは」の項目びあります。あわせてご覧くだ 
さい。 

货‘ヒント） 

ヘルプとは、ソフトウ I アの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解ミ夫方法についての情報を検索して、表 
おする機能のことです。 

さ日に、旧ったときはどうすればいいの？」 （84 ぺージ)や関連する項目をご覧ください。 
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VA にカスタマー U ンクの 
ホームぺージを活用する 

VAIO カスタマーリンクホームページででをること 

本機をインターネットに接続し、 VAIO カスタマーリンクホームページをご賣ください。 

VAIO カスタマーリンクホームページではお客様の疑問や質問を解決するための各種サービスと、バイオに関する 
サービスやサポート体制についての最新情報を提供しておりますので定期的にご覧ください。 

VAIO カスタマーリンクホームページ 
http://vcLvaio.sony.co.Jp/ 

fitfS 就 

本書巧の「サービス-ヴポート」の内容は、 2006 年 12 巧現在のものです。 

サービス-サポートの内容は随時更新されますので、最新の内容は VAIO カスタマーリンクホームページでご確認ください。 

VAIO カスタマーリンクホームページを見るには 

VAIO カスタマーリンクホームページを見るには、次の2通りの方法びあります。 

□「Windows Internet Explorer 」 ソフトウエアを使用ずる 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Internet Explorer ] をク 
リックする。 


2 画面上部のな（お気に入り）をクリックして口. VAIO ヴポートぺージ]にポイン 
夕を合わせ、 [1 ヴポート(サービス-ヴポート情報)]をクリックする。 

VA のカスタマーリンクホームページび表示されます。 


□ rvAio ナビ」ソフトウェアを使用ずる 


デスクトップ画面の [ VAIO ナビ]アイコンをダブルクリックして、 rVAIO ナビ」 
ソフトウエアを起動する。 


2 画面ち側の[トラスレ解ミ夫]をクリックして表示された画面で [ VAIO ヴポート 
ぺージを見る]ボタンをクリックする。 

VA のカスタマーリンクホームページび表示されます。 
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VAIO カスタマーリンクホームページを活用ずる 

VAIO カスタマーリンクホームページでは、お客様びお好きな方法で必要な情報や解決策を入手できるよラ、 r 目的別メ 
ニュー」と「すべての;ニュー」の2つの入り□をご用意しています。 


目の別メニュー 
ずべてのメニュ ー 

* :欠回からは選択されたメニューから始まります。 

目的別 メニュー 

「目的別^ニュー」は4種類の大きな方ニューで、お客様を目的のサポート;ニューへご案内します。 

困ったときに、どのメニューか5探していいのかわか5ない方、パソコン初む者の方などにおすすめです。 



困ったとさに巧ずボタン 


巧むをの方か5をい質問 


メールで 相談ずる 


電話で相談する 


(2006 年11月現在） 

□ 困ったときに巧ずボタン 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / beginner / guide / 

トラブル觸決をしたい、アップデートプ□グラムをダウン□—ドしたいなど、困ったとさの9つの対処方法をご案内し 
ています。 



□ 巧むをのちか S をい質問 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / beginner / hotissue / 

视じ港の方占、5のお問い合わせの内容をわかりやすくご紹介している r 抑じ港コーナー」へご案内しています。 

□ 電話で相談ずる 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / beginner / telephone / 

電話でのお問い合わせ方法をわかりやすくご紹介しています。 

□ メールで 相談ずる 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / begmner / maU / 

方ールでのお問い合わせ方法をわか0やす<ご紹介しています。 

；><ールでのお問い合わせをなさる場合は、こち5か5ご利用ください。 
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ずべてのメニュ ー 

「すべての;ニュー」はサポートに関するすべてのメニューをわかりやすいよラに整理しています。 
使いたいメニューにダイレクトにいさたい方におすすめです。 


サボ—卜 （ このべージ田すべての X ニユーで T ) 。ィニユ ー®* いに。いて 

I n g 的削イニュー I ゴずぺ T 巧 X ニュー I 


VAIO カスタマー IJV ク I 


次回からは g« されたイニ！一か S »* り* T 


Q&A 巧索を巧ってみよラ！をこ 

口 aHK 定リービス 

«1)1め声«£瞧か《<だ3い 

0ァンヶ—卜ぺ —y へ1 

f ホ.,王 ■I'Pl W 

•げや！ a もトラブル11み方定など 
ttO たいこと**！*で巧ず！ 

■り+ K で ドス 


9コルバックモ n 

B "ック7ブ711昼 

200Sg，2006«UMI 

■ド, 


1。ムけ… 

. . 

■^■1 \づ热[-|1け，|| 



团 


あ夕た®ご*有の VAIO の情«へ . 


Id VAIO 田遮 HS 


[i 巧 =ソニーおパー■パルコンビューさ一 VAD のい—ッテリー... 

[iW ロソニー Si USB ボ ー5 ブルりードディスクドラ-けご史用の... 

[tw = rvAD type SJ シリーズこ利用のわ S なへ 
[* 由 =1■バイ 3LXJ シリーズ専用ぶ*ティスブレイ》任点任’任巧 

orvflio types 巨江シリーズご fi| 用の fi5 ホへ 
= 3* 巧のこ■'主意 

a リチ*-ジ*カレバッテリ ーM ヴクこ■するこ;'主 ■ 
a* か年がおら打るこ|»电の由«へ 
06/10/10 OMy Sony 10田 il サーピフー巧止のお知6サ 

aSSRSB 


マ-。子-口。。ぅレ 


B Msn 1. B —■ 


I 0マニュ/ル 

I _〇ヴ’〇ン n-i 


1 0 Wn か — snSiMIR a お品话巧 KK b V 化);—き用巧 

0居 a 困さめご S 巧 0でポートみなーピス B お枯いさ〇せ 



1 B 06/10/11 


卜它ホュリテ •di 巧}!田 

8 06/10/11 

rWrdows Explorer の化お 


KSSS&B 

VA ののフ， 一9 とサ 

VAIO Hot Sir 

v ~ 

- A - ACDWW *- 

MySupportei 


VAIOC 乂》ヴイ r - 

Mobile 

"が 



• おずずめサポート 


-専門ヴポート情報 


-ウイルス•セキュリティ 
情報 

VAIO Hot Street 
—(バイオホットストリート） 

- MySupporter 
(マイサポーター） 

- Mobile (モバイル） 


おずずめ情報 
コーナ — 

Q & A 検索- 
自動ジャンプ- 
製品別ヴポート情報- 

ヴポートか5の 
お知6せ’ 

ダウン□ー ド. 
その他の 
サポートメニュ- 

巧語集• 
ヴポートページ検索- 


(2006 年11月現在） 

□ おずずめ情報コーナー 

VAIO カスタマーリンクよりホットなヴポート情報をお知らせいたします。 

□ Q & A 検索 

http :// search . vaio . sony . co . jp / google / 

Q & A 検索では5つの検索機能(キーワード検索-文章検索-製品別検索-ステップ検索-よくある質問)を使い 、 VAIO 
カスタマー I 」ンクに寄せ5れた質問(操作や設定、トラブル解決方法など知りたいこと）に対する回答を検索すること 
びでをます。 

□ 自動ジャンプ 

「自動ジャンプ」ボタンをク U ックするだけで、ご所有のバイオの製品別ヴポート情報ページびご賣になれます。 

□ 製品別サポート情報 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / support / pc / 

製品別にお知5せやダウン□ー ドなどの最新サポート情報をまとめた r 製品別ヴポート情報ページ」をご利巧いただけ 
ます。製品ごとのアップデートプ□グラムや他社製品の接続情報ち紹介しています。 

ご所有の製品のページを r お気に入り」などに追加することをおすすめします。 

詳しくは、「製品別サポート情報」 （ 107ページ)をご覧ください。 

□ サポートか S のお知6せ 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / iforu / 

お客様への重要なお知5せおよび VAIO カスタマーリンクか5の最新のお知らせを掲載しています(すべてのお知5せ 
をク U ックすることでその他のお知5せをご覧になれます)。 

□ ダウン□ード 

お客様の VAIO を最新の状態にするアップデートプ□グラムなど、最新のダウン□ー ド情報を掲載しています。 

また、取扱説明書などのご提供を行っています。 
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□ その他のサポートメニュー 

「修理関連のご案灿や 「 Windows 関連情報」「製品接続情報」など、さまざまなヴービスサポート情報を掲載しております。 

□ 用語集 

基礎的な用語や最新のキーワードを、初む者の方にちわかりやすく解説しています。 

調べかた 
頭で字か6探す 

の調べたい用語の頭文字をクリックする。 

感 ち上の U ストか5用語をクリックする。 

キーワードで探ず 

調べたい用語を入力して検索します。 

亡）サポートぺージ検索 

キーワードによる VAIO カスタマーリンクホームページのサイト内検索びできます(お客様からいただいたお問い合 
わせとその回答などについては 「 Q & A 検索」か5ご利用いただけます)。 

□ おずずめサポート 

VAIO カスタマ ー U ンクで特におすすめのサポートやコンテンツをご紹介しています。 

簡単設定サービス 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / set / 

ホームページ上の設定ボタンをク U ックするだけで、複雑なパソコン設定を自動で行ったり、設定手順を表示しなび5 
解ミ央へとナビゲートします。 

お使いの Windows OS の種類によっては、一部機能をご利用いただけない場合びあります。 

U モートサービス 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rem / 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなび5、トラブルの内容確認や使いかたなどを 
ご案内させていただ<サービスです。 

詳しくは、 「 VAI 0 リモートサービス」 （11] ぺージ)をご覧ください。 

コール バック予約 ヴー ビス 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / inTo / callback.html 

ホームページか5電話ヴポートのご予約をお申し込みいただき、ご指定の日時に VAI 0 カスタマー U ンクか5お客様に 
お電話を差し上げるヴービスです。 

詳しくは、 「 VAI 0〕 ールバック予約ヴービス」 （109 ぺージ)をご覧ください。 

バックアップ講座 

VAI 0 に保をされたデータのバックアップ方法とその復元方法についてわかりやすく觸説しています。 

□ 専門サポート情報 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / support / special / 

VAI 0 カスタマー U ンクの専門オペレーターと連携して、サポート情報を提供する専門サポートコーナーです。 

「初む者」、「ネットワーク」、「アプ U ケーシヨン」の3つの専門分野に特化した情報をご提イ共しています。 

詳しくは、「専門ヴポート情報」 （108 ページ)をご覧ください。 

□ ウイルス.セキュリティ情報 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / security.html 

バイオをご使用する際におけるセキュ I 」ティ関連の最新のお知5せを掲載しています。インターネットの普及に伴い、 
ソフトウェアの脆弱性を狙った悪意のある第云ちの攻撃や、ウイルスによる被害び増えてさています。 

バイオを安全にお使いになるために、常にセキュリティ関連の情報をチェックしていただいて必要な対策をと5れる 
ことを強くおすすめします傅用ページをク U ックすることでウイルス-セキュ U テイ情報をご覧になれます)。 
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代表的なサポートメニュー 

VAIO カスタマー U ンクの代表的なサポート方ニューを紹介します。 

製品別ヴポート情報 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / support / pc / 

製品別ヴポート情報ページでは、ご所有の製品に関連した「お知らせ」 r アップデートプ n グラム」 r 他社製品接続情報」 
などの最新情報をご紹介しています。 


»呈别サポート巧巧 


ロサボートトツプにをどる口ひとつ前にもどる 



バーソナルコンビューター 

type し 

VGC-LA90S 


ロアップデートプログラム 
曰せな K 品巧历情《 


U 巧巧聞品 一 g 
口 S 呈カタ□ブ 


□ • 鬥ヴ.1;-卜«« 

□ 0&A が 

〇ダウンロード 

□ WI 怕 0WS 由 3 が 
口 VAO ま田 M 

口 « 巧巧 a のご g 巧 
ロ サポート系サーピス 
口 お向いをわせ 
ロ ウイルス•它キュリ？ ィ巧雜 

口 Adob«Pr»nil«rettii 
U 巧 ！§« 


この製 S のお巧らだ [0 巧 g のお巧らせ1 

■ 巧巧巧巧吾誤記のち屏ひ gBo ち巧供ヴービス•月スタマ 
イズヴービスについて山 Mated 200 6/05/01] 

■ VAK) ぞごほ巧いただくにあたって [UDdated 2005/09/30] 

■ 本懼で巧巧した DVOR Double L か ei ■の再ち互换’性に 
ついて [Updated 2005/04/13] 

■ アナロブ巧をからデジタル化をへの巧巧について 
[Updated 203/11ぶ 7] 


VAI 0 カスタマ ー U ンクホームページの 
「すべてのメニュー」からアクセスします。 
詳しくは、 「 VAI 0 カスタマーリンクホー 
ムページを活用する」 （1 04ページ)をご 
賣ください。 


□ VA に Hot Street (バイオホットストリート） 

http :// hotstreet . vaio . sony . co . jp / 

バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。 

バイオを活用するための情報などをお客様どラしでやりとりしていただけます。 

詳しくは、 「 VAI 0 ユーヴーの情報交撰サイト」 （1 12ページ)をご覧ください。 

□ MySuppo け er (マイサポーター） 

https :// mysupporter . vaio . sony . co . jp / 

バイオをご所有のお客様ひと0ひと0に合わせて、ご所有の機種に対応したサポート情報やご案内を自動的に表示し 
たり、 VAI 0 カスタマー U ンク への コンタクト履歴をご確認いただけるサポートサービスです。 

□ Mobile (モバイル） 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / mobile / 

VAI 0 カスタマーリンクび提供する携帯電話向けヴポートヴイトです。 

バイオのサポート情報のほか、お楽しみコンテンツを掲載しています。 

詳しくは、「携帯電話サポート」 （1 13ページ)をご覧ください。 
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専門 ヴポート 情報 


http :// vcl . vaio . sony . co . Jp / support / special / 

VAI 0 カスタマ ー U ンク電話ヴポートの各専門オペレーターと連携し、 r 初む者コーナー」、「ネットワークコーナー」、 
「アプリケーションコーナー」といラ3つの専門分野に特化したヴポート情報をわかりやすくご紹介しています。 


ヴ卜 

,サボ—卜（このべージ田すべてのズこユーで子）。ィニユーの遺いについて 

□ 目的をけニューI W すべての y ニュ—!次回わ 6口* fia 打た>こ：サ■り， f 


VAI0 力Xタマー y: 


ci6/to/t3B« laMMMM £ 


Q&A 巧索を巧ってみよラ 
P ? 減け ■ 


弁 A 


BZSZS^H 

S ■(■の* CS ■かな <K さい 

口 左リービ1 

a アンヶ-トベ ー y へ1 

B ソ* h で K ス 


〇コ 化バック予 R 

B パッウァ9プ ■■ 

2005«，2006誰|«爱||< 

琴 ' TWHs >*-- 八ド， 


0キーワード tt 呆 0おるを|巧ち 0ステッブけ* 0よ<»る*枯 



[□ VA10 姑 BS 


0 «み看コ- 


-ム 


VAI 0 カスタマーリンクホームページの 
「すべての;ニュー」か5アクセスします。 
詳しくは、 「 VAI 0 カスタマーリンクホー 
ムページを活用する」 （1 04ページ)をご 
覧ください。 

専門ヴポート情報 


巧むをコーナー 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / support / special / beginner / 

初む者の方か5実際に寄せられているお問い合わせをもとに、初む者の方び r 知りたい情報」、 r 知っていると便利な情 
報」をわかりやすく了寧にご紹介しています。 


ネットワークコーナー 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / support / special / network / 

ネットワーク専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせををとに「接続に困った5」、 r ネットワーク構 
築にチヤレンジ」などのネットワーク接続に関するさまざまな情報をわか0やす<ご紹介しています。 


アプリケーションコーナー 


http :// vcl . vaio . sony . co . Jp / support / special / appl / 

アプ U ケーシヨン専門のオペレーターに実隙に寄せ5れているお問い合わせをもとに、ソニー製ソフトウェアに関する 
「よくあるお問い合わせ」のご紹介やソニー製ソフトウエアででさることをわかりやすい活用術としてご紹介しています。 


ちも 


巧也ちコーナ^ 

ブイ；•も—，.'.'..止->一 i 


な 


このコーて一13,な !(：' 吾の万かろ実恒Iこ否 e ろ n ていない古〇 
サ*らとに.切'こ'ちめち力’’け的)•こい巧が J f 巧ってい i と库 fi| なI苗 
扣 J so か IJOTKT 再=ご巧か-ていま了。 

トピックス； - r — 2 D 05/09/37 IK 

じま田航じ rvHO ででき5こと（ムーピ ー)5iBJ[i し主し)•こ 
>r よ<ある巧卸电是巧し軍した 


令さ 

VAIO 活用巧 

'今 VAI0 «» 芭 S サービス 

S 7 * ンヴ-卜 



アプ y ケーシヨン：!ーナー 


UAI0S ましむた A に' 


7プ yf- シ3ン与巧3ベレー S- に実段に至せられてし1るお百い 
る〇杠5石とIこ ■'-! 二一おソフトロ17のま用万壬 2R ひ IJ で下（こ 
巧か ■■ST。 
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VAIO コールバック予約ヴービス 

https://mysupporter.vaio.sony.co.Jp/ 

ホームページか5電話サポートのご予約をお申し込みいただを、ご指定の日時に VAIO カスタマーリンク（コールセン 
ター)か5お客様にお電話を差し上げるサービスです。 

(ごヒント） 

VAIO 〕 ールバック予約ヴービスをご利巧いただくには 、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要です（コールバックず約サービス 
のご利巧には、お客様び VAI 0 カスタマー登録を巧なわれていることび必要です)。 

予約受付時間： 

24時間いつでちご予約可能(システムメンテナンス時を除く） 

回答時間： 

平日10 : 00-21 : 00 
±曜、日曜、祝日10 : 00-17 : 00 

本サービスは、バイオ本体、バイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせに限らせていただをます。 

就 

VAI 0 コールバック予約サービスの内容は予告なしに変更する場合びあります。 

1 rvAio コールバック予約ヴービス」説明ぺージにアクセスし、 r マイヴポーター 

に □グインする」ボタンをクリ ックする。 


VAI 0 カスタマー U ンクホームページの 
r 目的別メニュー」または「すべてのメ 
ニュー」か5アクセスします。 

詳しくは、 rvAio カスタマーリンクホー 
ムページを活用する」（104ページ)をご 
覧くださし、。 


ここをク U ックする 


「□グイン」ボタンをクリックし、 ID とパスワードを入力する。 


ここをクリックずる 


ID は、 My Sony ID または VAIO カスタ 
マー ID びご利用いただけます。 
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3 「コ-ルバック予約」ボタンをクリックする。 



MyS 叩 porter 

之 コールバック予約 

r VAI0 コールバックモ灼サービス 

WEB 受竹 

24 時田 365bs 巧 



保ヒント） 

rVAKDU モートサービス」をご利用になる場合 
は、 STEP 3 「お客様情制ぺージにてご指定くだ 
さい。 



110 






VAIOU モートサービス 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rem / 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなびら、トラブルの内容確認や使いかたなどを 
ご案内させていただくサービスです。 

難しいパソコン用語は不要ですので、これまでに r 電話の説明だけではわかりにくい」、 r 直接画面を見て教えてほしい」 
と思われた方は、ぜひ一度お試しください。 



電話でもヴポート 


• 本サービスをご利用いただくためには、 VAI 0 カスタマー登録およびインターネット接続の環境び必要です。 

• 本サービスは、事前にマイヴポーターの rVA にコールバック予約サービス」 （109 ページ)からのお申し込みび必要です。 
• お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合びございますので、あらかじめご了承ください。 


イ 


rvAio コールバック予約ヴービス」で、ご利用になりたい時間を予約する。 


詳しくは、 rVAIO 〕 ールバック予約サービス」 （1 09ぺージ)をご覧ください。 


} 旨定されたお時間にオペレーターか5お客様にお電話をさせていただをます。 


VAI 0 カスタマーリンクホームページの rVAIO リモートサービス」のページに 
アクセスする。 


VAI 0 リモートサービス 


I VAIO リモートサービスとは 

3ペレーさ一びインターネットを田でお客なの VA のの函面 
を坦巧しなびら、トラブル巧容の坦巧やほいでなどのご実 
巧をさせてし1ただくサービスです。 

巧し U バソコン用語13：す里ですので、これまでに「巧話の巧 
B 月だけでは9かりにくい jr 度接画面ををて巧そてほし川と 
思〇れたモは、ぜひ一度お試しくださ!*1。 

なわ，本でービスをごを I 巧いただくにけ、 VA の巧スタマーリ 
ンクの 「 VA のコールバック子おけービス J からめわ串し込み 
びぶ’要になります。 



Z 


ぺージ内のソフトウエア使用許諾契約書に同意したうえで、専用ソフトウエア 
をダウン□ー ドする。 
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5 オペ レーターが 案内する番号の接続ボタンをクリツクする。 


VAIO Remote ServTce 




rvA ! ひ j モートブービス j は、ベレータ-びインター革ット泛 B 
でも S が WAIO ® 国面を宙 i 巧せていただをなが6、トラカレ 
内容の B 西や巧い方などのご*！*巧さをていただくクービスで 
す。 

rvAioy モートブービス巧ごみ I 用!こなる巧を 3. 3ベレーさ一か 
らこま巧3せていただいた*をの巧巧ボタンを州ッ九てくださ 
U. 


ごを ■ 

•本ブービス定ご f || 田いただくに I んまおにマイブボーターの 
rvAio コールり、ウ予巧サービス J からお申しをみいただ <必 
g が巧ります。 

•わはい色りホの巧容こよってけ、本サービスぞごを I 用いただ 
けない*さ6ごさレますので、予めこ7ホください。 



^オペレーターび案内するパスワードを入力し、[〇のをクリックする。 


VA に Remote ServTce 



rvAioy モ-トブ-ビス」巧||用するたのじに、バスワ-ドの入力かと丢です。 
レー3かろ*巧された4なのな宇を又力して下さい。 

"スワード \xxtx _1(半ちなす神り 

tMTij 


7 オペレーターがお客様のバイオに接続し、対応を開始します。 


VAIO ユーザーの情報交換サイト 

VAIO Hot Street (バイオホットストリート） 

http://hotstreet.va io.sony.coj p/ 

VAIO Hot Street は、バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。 

バイオを活巧するための「投稿」、 r 質問」、「回答」などをお客様どラしでやりと0していただけます。 

投稿、質問、回答、コ><ントの書を込み、マイプ□フイールの登録などを行ラには 、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要です。 
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VAIO Hot Street では次の 4 テーマを展開中です。 
• 周辺機器接続情報 
• アプリケーションソフト情報 

• Windows アップグレード情報 

• VAIO 活用情報 





I トコンテスト 


み 店い方田里 
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0 VHS モ パイル 
' 7ン ヴ ー I 
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2006/6/11. 

VAIO Hot Street では， F 
ラウザなど g® 田すること 
ちけ取ることびでき S す， 


ぉ5«1<1ぶ恒5田坦川 
とで， VAIO Hoi S い ee り; 
是がご利用< ださ tl. 
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携帯電話サポート 


VAIO カスタ7— リンクモパイル 

「 VAIO カスタマーリンクモパイル」は、 VAIO カスタマー U ンクび提供する携帯電話向けサポートヴイトです。 
「ウイルス-セキユ U ティ情報」や「よくある質問」といったバイオのヴポート情報のほか、情新製品情報」や「リアルタ 
イムアンケート」などのお楽しみコンテンツを掲載しています。 

また、 r ヴポート系]ンテンツ」の r 修理品状況確認」では、 VAIO カスタマーリンクへ直接ご依頼いただいた修理の進み 
具合もご確認いただけます。詳しい操作方法については、 IT 修理/お預かり品状況確認」について」 （11 9ぺージ)をご 
覧ください。 

「 VAIO カスタマーリンクモパイル」は、下記の URL に携帯電話か5アクセスすることでご利用いただけます。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / nnobile / 

(対応端末： i-mode - EZweb • Yahoo ! ケータイ） 

また、バーコード ( QR コード)の読み取りに対応した携帯電話をお使いの場合は、下記の QR コードを読み取ることで、 
手軽に 「 VAIO カスタマーリンクモパイル」にアクセスでをます。 



OR コー円ま、（株)デンソーウてープの登録商標です。 
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電話で問い合わせる 


VAIO カスタマー登録に関する 
お問い合わせ 

お問い合わせ先 

VAIO カスタマー登録に関するお問い合わせは 

カスタ マー 専用デスク 
電話番号： （0466) 38-1410 

(ゼ□ヨン□ク□クサン八チイチ3ンイチゼロ） 

受付時間：月曜〜金曜日10時〜1別寺 
(祝曰、年末年始を除 <) 

http :// www . vaio . sony . co . jp / Misc / Customer 2 / 

尉 

• 通話料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承 
ください。 

• バイオの使いかたについてのお問い合わせや修理の受付に 
ついては、 rvAio カスタマー IJ ンク」までご連絡ください。 


使いかたに関するお問い合わせ 

VAIO カスタマー U ンクでは、バイオに関する技術的な質 
問や修理の受付を電話で承っております。 

電話でのヴポートをご利用の前に 

□ お電話の前にお試しください 

「バイオ内の情報を調べる」り 00 ぺージ)や rvAio カスタ 
マー IJ ンクのホームページを活巧する」 （ 103ページ)で 
は、操作方法の調べかたやトラブル解決方法、最新情報の 
入手方法などをご紹介してお0ます。お電話でのお問い 
合わせの前に、ぜひお試しください。 

□ rvAio カスタマーリンク電話受付混雑状況」 
について 

VAIO カスタマーリンクにおける電話夏付の湿雑状況を、 
VAIO カスタマーリンクホームページで公開しています。 
VAIO カスタマーリンクホームページ 
(http://vcl.vaio.sony.cojp/) にある「電話で相談する」（目 
的別^ニュー)または「お問い合わせ」（すべての ニュー） 

の中の[電話で相談]を選択し、電話サポートにある [VAIO 力 
スタマーリンク電話受付混雑状況]をクリックしまず。 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/inTo/konzatu.html 

(ごヒント） 

比較的つなびりやすい時間帯は下記となります。 

平日：12 : 0 日〜 18 : 00 
±曜、日曜、祝日：15 : 0 日〜 17 : 0 日 
(2006 年12月現在） 


□ お電話の前に攻下の内容をご用意ください。 

①本機の型名(保証書などに記載されているものです） 
( D 本機の製造番号(保罰書などに記載されている7巧の 
番号です） 

感カスタマー登録いただいたときの電話番号、または 
登録予定の電話番号 

にヒント） 

発信者番号通知でお電話していただくとよりスムーズに担当者 
につなびります。 

® 本機に接続している 周辺機器名 (メーカー名と型名） 
⑥表示された エラーメッセージ 

⑥ 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合 
は、その ソフトウェアの名前と ノ V '-ジョン 

⑩トラブルび発生する前または 直前に巧った操作 
⑥トラブルびどのくらいの頻度で再現するか 
® その他お気づさの点 

□ お電話でのお問い合わせについて 

お電話は音声ガイドでご案内しています。お問い合わせ 
の内容に応じたご希望の番号をお選びください。担当才 
ペレーターび対応いたします。 

お客様か5いただいたお問い合わせや商品に関するご意 
見等は、より良い商品の開発及びサービス-サポートの 
向上の参考とさせていただく場合びあります。 

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通 
話内容を記録させていただく場合びあ0ます。 
お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取0扱いにっい 
ては、 VAIO ホームぺージの 「 VAIO カスタマー登録」 
( http :// www . vaio . sony . co . jp / Misc / Customer 2/) をご 
賣< ださい。 

お問い含わせ先 

使いかたのお問い合わせは 

VAIO カスタマーリンク 
電話番号： (0466) 30-3000 
受付時間平日：10 : 00〜21: 00 

±曜、日曜、祝日：10 : 00〜17 : 00 
(365 日年中無休） 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / inro / technical.html 
年末年始は±履日履祝日の受付時間となる場合びあります。 
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「インターネットやメール、ネットワーク接続に関するお 
問い合わせ」や r ソニー製ソフトウェアのお問い合わせ」 
など、専門のオペレーターをご用意しております。 

のヒント） 

VAIO カスタマー登録をされると、 VAIO カスタマー IJ ンクへの電 
話での技術的なお問い合わせび行えます。 

• 通話料はお客様のご負担となりまず。あらかじめご了承の 
ラえ、お問い合わせ<ださい。 

• 自動音声応答により、担当のオペレーターにおつなぎいたしま 
す。 

自動音声に応答でをない場合は、そのままお待ちいただをま 
すとオペレーターにつなびります。 

• 他社製品との接続、ソニーび提供していない 0 S 、 ソフトウェ 
ア、ソニーで再現でをないご使巧上の問題点など、お答えい 
たしかねる場合びあります。あらかじめご了承ください。 

• VAIO コールバック予約サービス 

http :// vcl . vaio . sonv . co . jp / info / callback.html 
お客様のご都合の良い時間を予約していたださ、予約 
時間に合わせてオペレーターびお電話を差し上げる 
サービスです。 

詳しくは、 rVAIO 〕ー ルバック予約サービス」 （1 09 
ページ)をご覧ください。 

• VAIO リモートサービス 
http :// vd . vaio . sony . co . jp / rem / 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオ 
の画面を確認しなび5、トラブル内容の確認や使いか 
たなどのご案内をするサービスです。 

詳しくは、 rvAiou モートサービス」 （1 11 ぺージ)をご 
覧 ください。 

巧むちダイヤル 
電話番号：（0466) 30-4323 

《2008年6月末日まで有効 

初む者の方でをご理解いたださやすいよラ、専任スタッ 
フびわか0やすい言葉で親身になって対応する窓口です。 
また、 VAIO カスタマーリンクホームページの「初む者 
コーナー」では初む者ダイヤルの専門オペレーターと連 
携して、初む者の方び r 知りたい情報」や r 知っていると便 
利な情報」をわかりやすく紹介したページをご用意して 
おります。（108ページ） 


付属ソフトウェアに関する 
お問い合わせ 

付属のソフトウェアについてはソフトウェアごとにお問 
い合わせ先び異な0ます。 

「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]- 
[ソフト紹介/問い合わせ先]一[本機に付属されている 
ソフトウェア]をク U ックして表示される内容および「付 
属ソフトウェアのお問い合わせ先」 （124 ページ)をご覧 
<ださい。 


セキュリティに関する 
お問い合わせ 

VAIO カスタマー U ンクセキュリティお問い合わせ窓□は 

電話番号： （0466) 30-3016 
受付時間：平日10 : 00〜21: 00 

±曜、日曜、祝日10 : 00〜17 : 00 
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メールで 問い合わせる 


テクニカル Web サポート 

https :// mysupporter . vaio . sony . co . jp / mysupporter / 

「テクニカル Web ヴポート」は、バイオに関する巧術的な質問をマイサポーター内か5所定のフオームで入力すれば、電 
子メールで回答を受け取ることびできるサービスです(質問の内容によっては電話での回答になる場合わございます)。 

の‘ヒント） 

このヴービスをご利庙いただくには 、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要です。 

カスタマー登録について詳しくは、 r カスタマー登録する」 （39 ページ)をご覧ください。 

r テクニカル Web ヴポート」で新規にお問い含わせをずる場含 



ホームページを活用する」 （1 03ページ) 
をご賣ください。 

[テクニカル WEB ヴポートメールで相談]をクリックする。 

ここをク U ックずる 


.つ[新規のお問い合わせ]をクリックする。 
A 画面の指示に従って操作する。 
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修理を依頼されるとさは 


修理依頼の手順 

修理を依頼される前に、「バイオ電子マニュアル」で調べ 
たり（100ぺージ)、 rvAio カスタマー u ンクのホーム 
ぺージを活巧する」 （1 03ぺージ)の操作を行い、お使いの 
バイオの症状に合ラをのびないか確認してください。 

八ードウェアの故障と思われて修理に出されたをのの多 
くび、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変 
要するなどの操作を行ラことで直ることびあります。 
それでを解決でさない場合は、し^下の手順に従ってお電 
話 < ださい。 

(ご ヒント） 

• VAI 0 カスタマーリンクホームぺージ r 修理関連のご案内」 
nttp://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/ 

上記のホームページでは、修理に関するさまざまな情報をご 
案内しています。 

• VAI 0 カスタマーリンクホームぺージ r 故障かな？と思った5」 

nttp :// vcLvaio . sony . cojp / repair 2 /pa rt 1 .html 
故障のよラな症状でち、 VAIO の設定を変更するだけで改善す 
る場合びあります。上記のホームページでは、1彦理を依頼する 
前の自己診断や解決方法などについてご案内しています。 

• 点検サービスも行っております 

バイオの各機能(キーボード、八ードディスクドライブなど） 

び正萬に動作しているか点検するサービスち行っております 
(有料)。 

就 

• 修理時の代替機は用意しておりません。あらかじめご了承 
<ださい。 

• 保証期間中でち有料になる場合びございます。詳しくは、保 
証書に記載されている「無料修理規定」をご覧 < ださい。 

• 修理料金のお支もいは、現金一括払いのほかに、カードによる 
分割もいびご利巧いただけます。詳しくは付属の 「 VAI 0 カル 
テ」内『修理代金のおち払い方法について』の欄をご覧くださ 
し'!。（なお、この力ードによる分割払いは、 VAI 0 カスタマーリン 
クで修理受付させていただいた場合の適用となります。） 


1 保証書や VAI 0 カルテ、筆記用具をご 

用意ください。 

保証書と VAI 0 カルテは本機に付属しています。 
紛失された場合は、 VAI 0 カスタマー U ンクホームページ 
(http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part2_sl.html) 
または FAX 情報サービス （122 ぺージ)より入手し 
て < ださい。 

筆記用具は、修理をお受けする隙にお伝えする修 
理受付番号を控えるのに必要です。 


VAI 0 カルテ 


=RK 占 R み <es レ 


一 VI 0- 巧 

皮‘ヒント） 

弊社の保証切がに、販売店などの独自の保証にご加入さ 
れている場合は、そちらの保証内容ちご確認されること 
をおすすめいたします。 

2 VA にカスタマーリンク修理窓□に 

お電話ください。 

VAI 0 カスタマーリンク修理窓 □ 

電話番号： (0466) 30-3030 
受付時間：平日：10 : 00〜21: 00 

±曜、日曜、祝日：10 : 00〜17 : 00 
(365 日年中無休） 

のヒント） 

年ホ年始は±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる場合びあ 
ります。 

お客様か5いただいたお問い合わせや商品に関 
するご意見等は、よ0良い商品の開発及びサービ 
ス-サポートの向上の参考とさせていただく場 
合びあ0ます。 

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するた 
め、通話内容を記録させていただく場合びあります。 
お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いにつ 
いては、 VAI0 ホームページの rVAIO カスタマー登録」 
(http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/LustoiTier2/) ^ 
ご覧ください。 

不具合症状などの確認のため操作をお願いする 
場合びあ0ますので、ご使用のバイオをでさるだ 
けお手元にご用意の上、お電話ください。電話び 
つなびりましたら、自動音声のアナウンスに従つ 
て、ご希望のメニューをお選び<ださい。各メ 
ニューの担当オペレーターび対応いたします。 
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巧ヒジド） 

通常、修理受付の場合、平日は17 : 00まで、±曜、日曜、祝 
曰では15 :日0までにお電話をいただければ、翌日にお引 
取りさせていただをます。 

(一部機種•地域を除 <。2006年12月現在） 

3修理が必要と判断させていただいた 
場含は修理の受付をさせていただき 
ます。 

修理受付の際に修理受付番号を申し上げまずので、 
お手持ちの VAIO カルテにご記入ください。また、 
修理品のお弓 I さ取り時間を翌日政降で!^^下の時間帯 
よりお選びください(一部機種、一部地域を除く）。 

12時 



• 弓： 00〜12 : 0日 

• 12 : 00- 15 : 00 

• 1弓： 00〜18 : 00 
• 18 : 00〜20 : 00评日のみ） 

就 

上記は2006年12月現在での選択可能な時間帯です。 
一部地域ではご利巧いただけない時間帯びあります。 

巧-ヒント） 

• 受付時に修理品の引さ取り曰時、場所などを調整させ 
ていただ<ことびありますのであらかじめご了承< 
ださい。 

• 弓 I 取修理は、 VAIO カスタマ ー U ンク修理窓□で修理 
を受け付け、 ソニー 指定の配送業者び修理品をお客様 
宅より集中修理拠点へ直送するサービスです。(送料 
は ソニー 負担です。） 


4データのバックアップをおとりくだ 
さい。 

データのコピーび可能な場合は、修理に出す前に、 
八ードディスクなどの記録媒体のプ n グラムお 
よびデータは、お客様ご自身でノいックアップをお 
とりくださるよラお願いいたします。弊社の修 
理により、万一八 ー ドディスクなどのプ n グラム 
およびデータび消去あるいは変更された場合で 
わ、弊社は一切責任を負いかねますのであ5かじ 
めご了承ください。 

データのバックアップをとるには次のよラな方 
法びあ0ます。 


• "メモ U —スティック"にコピーする。 

• 書き込み可能な CD や DVD などのディスクにコ 
ピーす る。 

• が付けの記憶装置 (HDD など）にコピーする。 

それぞれの操作方法について詳しくは、「バイオ 

電子マニュアル」の[パソコン本体の使いかた]や 

[周辺機器のつなざかた]をクリックして表示さ 

れる情報をご覧ください。 

fitfS 就 

• お使いの機種により、フ□ッ ピー ディスクドライブ 
や DVD-RVV / CD-RW ドライプび搭載されておらず、 
自 IJ 売りの場合びあります。バックアップなどで別売 
りのドライブび必要な場合、お客様にてご用意をお 
願いします。 

• OS び起動しないなど、パックアップを巧ラことびで 
をない状態の場合でも、弊社にて J くックアツプを巧 
ラサービスは巧っておりません。 


5ご連絡いただいた翌日似陶こ、ソ 
ニー指定の配送業をが修理品をお客 
様宅へお弓 I 取りにラかがいます。 

し处下をあらかじめご用意ください。 

• 修理品本体 

• VAIO カルテ(本機に付属しています。あ5かじ 
めご記入ください。） 

• 保証書(保証期間中のみご用意ください。） 

• 必要な付属品類 

巧‘ヒント） 

個包材の用意および捆包作業は、ソニー指定の配送業者 
び巧います。修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配 
線をはずしてご巧意ください。 


5修理完了後、ソニ-指定の配送業ち 
が修理品をお客様宅へお届けいたし 
ます。 

修理品お届け後の本機の設置、設逊ま、お客様にて行つ 
ていただけますよラあらかじめご了承<ださい。 
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r 修理/お預かり品状況確認」 

について 

VAIO カスタマーリンクホームページの r 修理/お預か 
り品状況確認」および VAIO カスタマーリンクモバイル 
の「修理品状況確認」では、 VAIO カスタマーリンクへ直接 
修理のご依頼をいただいた方に、修理の進み具合に応じ 
て「修理品お預かり予定曰」、 r 修理完了予定曰」、「修理完 
了曰」の曰程をご案内しております。 

修理/お預かり品状況確認を見るには、下の手順に 
従って操作します。 

• 販売店経由で点検や修理依頼された場合の修理売了曰は、販 
売店にご確認ください。 

• 一部の機種では提供されません。 

1 VAIO カスタマーリンクホームぺ一 

ジにある[修理/お預かり品げ況確 
I忍]をクリックする。 

コンピュータか5利用ずる場合 

VAIO カスタマー U ンクホームページ「すべての 
メニュー」の r 修理関連のご案内」にある[修理/お 
預かり品状況確認]をクリックします。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / repair / 

携帯電話か6利用ずる場合 

VAIO カスタマ ー U ンクモバイルにアクセスして、 

"修理品状況確認"をク U ックします。 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / mobile / 


2確認画面を表示させる。 

コンピュータか5利用ずる場合 

画面下の[このサービスを利用する]をク U ック 
すると、「修理/お預かり品状況確認」画面び表示 
されます。 

携帯電話か6利用ずる場合 

画面中の"確認ぺージはこち 5" をクリックする 
と、 r 修理品状況確認」画面び表示されます。 



ここをク U ックする 


3修理受付番号と電話番号を入力し、 
[検索]をクリックする。 

修理完了の予定日び表示されます。 

修理対応について 

ご購入後1か月降のお申し出による八ードウェ 
アに関する不具合の場合には、修理の みの 対応に 
な0ますのでご了承 < ださし、。 

修理用補修部品について 
ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、な 
5びに環境保護などのため、修理サービスご提供 
の隙に、再生部品または代誓品を使巧することび 
お0ます。 

また交換した部品は、上記の理由によ0ソニーの 
所有物として回収させていただいておりますの 
で、あ5かじめご了承ください。 

海列でのご使用時の修理対応について 
お買い求めいただいたバイオは、製品に必要な各 
種の安全規格の認証を曰本で取得した曰本国内 
専用モデルです。 

また、製品に付属する保証規定は曰本国内のみ有 
効です。 

海がにおいて国内保証規定がのご使用び起因 
となり、製品に不具合び発生した場合は、保証(無 
料修理)の対象外となる場合びあ0ますのであ5 
かじめご了承 < ださい。 

なお 、 VAIO Overseas Service (海外サポート修 
理サービス)の巧意わございます。詳しくは「各 
種有料ヴービスのご案内」 （ 121ページ)をご覧く 
ださい。 
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その他の サービスとサポート 


バイオオーナーの皆さまのポータルぺージ 「My VAIOJ 

http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / 


MyVAIO 


ウ 1フ«> «»■ ■ 株£«« , 


« ON© Cfto 

1 oypi»isf ® Go か〔け•つ’ 


MvVW0,,l*C,L 

K フ〇ブクム 

MyV か〇 Pass スタート 

SQKexaglCSS 

7，1け7 

鴻 

pbutoluck 

特■コンテ y 

品;だな IJ- W， …-ド 

心み 够ぶ 

狗端 班: 

y サ特 g いつはいの M キ f ンベーン *30B 中 


"-ソ♦ル:よ 5 こそ， MyVAI がん - 〇 の■か • I 

[ 扣 rdom が MJ1 助 j I I 

■ KIIHB : | o | M ■サ*_卜 ■■口 ■■■■-■ j 

。ソニー iK イジ ト； 10000 ' iiMt ) 

口 MuMiBP "， ： AV*np«,,IC 由 勝石がむ： , Iffi 。!； I 


(2006年12月現在） 

□ MyVA に 

自分にぴったりのサービス-サポートび見つかります。ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、□グインすると、 
お客さまの登録製品情報やソニーポイント残高など、バイオでお楽しみいただくための最新情報を確認でをます。 

各種サービスは、 MyVAIO か5ご覧いただけます(一部サービスを除く）。 

□ MyVAIO Pass 

VAIO カスタマー登録 (39 ページ)をしていただくと 、 「MyVAIO Pa な」びご利用いただけます。対象サービスを利用す 
るたびにソニーポイントをため5れます。たまったポイントは、別のサービスや、シヨッピングに利巧できます。 

* ソニー ポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。 

□ My VA に Pass プレミアム 

「MyVAIO Pass プレミアム庙償)」なら、サービス利用ごとに加算されるソニーポイントび 「 MyVAI 0 Pass 」 よりも 
アップ。たまったポイントを使ってさ5におトクにサービスを受け5れます。 

* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。 

対象サービスやサービスごとに加算されるソニーポイントなどの詳細については、下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Pass / 

ソニーポイント：ソニーグループの商品-サービスの購入-利用に使える共通のポイントシステム。獲得したポイン 
卜は、ソニーグループの多彩な商品-サービスに利用でさます。 
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各種有料サービスのご案内 

お客様の r スキル」や「目的」、 r 状況」に合わせた各種有料 
サービスメニューを豊冨にご用意しました。 

必要なとさに必要なをのを、お客様にご自由に選んでい 
ただけます。 

各種サービスは、バイオオーナー向けサイト MyVAIO か 
らご覧いただけます(一部サービスを除く）。 

MyVAIO 

http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / 

就 

2006年12月現在の情報になります。 

□ VA に延長保証ヴービス 

バイオを安むしてお使いいただ < ための3年間保記サー 
ビスです。 

ベーシック 

1 年間の;/一力一保証を 3 年間に延長します。 

フイド 

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失によ 
る損害や、火災-水災等の事故にわ対応します。 

titfS 就 

• ご購入にはカスタマー登録び必要になります。 

• ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既にな話に力 □ 

入済みのため、サービス対象がとなります。 

VAI 0 延長保証の特徴 

• 修理回数び無制限です* 

• 修理に関する自己負担金(免責金額)び不要です* 

• ご自宅までのお引取り-お届けは無料です 
• 修理保証金額びずっと100%です* 

• 面倒な手続さは不要です 

(お申し込みの隙ち、万一の故障の際ち書類などの手続 
さ不要） 

• お申込期間び長い 

(ご購入乾べーシックなら365日、ワイドなら60日ま 
で申込み巧能） 

>代曽品提供の場合を除さます（ワイド)。保証期間中に限りま 
す。 

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ 
をご覧ください。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / VP 2/ 

□ VA に Overseas Service 
(海が修理サポートサービス） 

海外で安むしてお使いいただくための修理サポートサー 
ビスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料 
でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。 
また、その際お電話でのヴポートち行います。 

• 一部の機種はサービス対象がとなります。ご了承ください。 

• ご購入にはカスタマー登録び必要になります。 


対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ 
をご覧ください。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / VOS / 

□ VA に設置設定ヴービス 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサ 
ポートを行ラサービスです。 

メニュー例 

VAI 0 はじめてパック【スタンダード】 

VAI 0 の基本的な設置-設定、プリンターの接続-設定を 
行い、さらに基本操作を説明します。 

インターネット設定パック 

インターネットの接続-設定(有線-無線)、;ール設定 
を行います。 

VAI 0 はじめてパック【インターネット設定付き] 

上記の2つびセットになった^ニューです。バイオの設 
置-設定からインターネット、^ールの接続-設定、基本 
操作の説明をします。 

データお引越しパック 

お持ちの PC から新しいバイオへ画像、文書ファイル、住 
所録などの才 I 」ジナルデータを移行します。 

パソコンリカバリーパック 

トラブルによるリカバリーと 0 S の再インス I -ールを行 
います。 

0 S アップグレード 

新しい 0 S にアップグレード作業を行います。 

□ケーシヨンフリー設定パック 

□ケーシヨンフリーの設置-設定を行います。 

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを 
ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 
合わせください。 

ホームページ 

http :// www . vaio . sony . co . jp / Setting / 

デジホームサポートデスク 

電話番号： （0570) 日 73-1 11(—般及び携帯電話） 

電話番号： （03) 5789-3474( PHS ) 

受付時間]0: 00〜18:0日 

□ VAI 0 インターネットセキュリティ 

「Norton Internet Security onlinej 

ウイルス対策だけではなく、ブ□-ドバンド環境に不可欠な 
ファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止な 
どの機能を兼ね備えた総合セキュ U ティ対策ソフトウェアです。 

「Norton AntiVirus oniinej 

インターネットや電子メールから不正侵入してくるウイ 
ルスやワームを自動的にチェックし駆除するウイルス対 
策ソフトウェアです。 

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . vaio . sonv . co . jp / Vis / 
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□ VAIO メール 

バイオをお持ちの方に、「お好きな名前 @ vaio . ne . jp 」 の 
;><ールアドレスをご提供します。プ□バイダを変更して 
を、同じ;ールアドレスをご使用いただけます。ネット 
ワークライフを快適にする豊富な機能 (Web メール、 
データ保管など)を充実しています。 

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Mail / 

□ VA にソフトウェアセレクション 

VAI 0 カスタマー登録をいただいたお客様へのソフト 
ウェアのダウン□ード販売サイトです。バイオおすすめ 
のアプ U ケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフト 
ウェアを多数取0そろえています。 

詳しくは、下記のホームページをご覧くださし、。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Soft / 

□ セミナー•個人レッスン 
セ5ナー 

ノ くイオの基本的な使いかたか5、写真加工、八イビジョン 
編集まで、か人数制でお客様の「実現したい」を応援する 
講座を多数ご用意しております。 

個人レッスン 

バイオの基本的な使いかたか5、デジタル写真の加工、ビ 
デオ編集、 Word や ExecI などといったソフトウェアの 
レッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。 

お申し込み、講座内容や料金等詳細については、下記の 
ホームページをご覧ください。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Le 5 son / 

□ 部品の提供について 

バイオをよ0快適にお使いいただ < ために、一部の部品や 
付属品を有料で提供いたします。 

購入可能な部品例 

キーボードやマウスなど簡単に交換でさる部品、取扱説 
明書などの付属品、商品として販売終了した AC アダプ 
ターやバッテ U —など。 

提供窓口 

• ソニーサービスステーション ( SS ) で、部品をご注文いただ < 方法 
( SS 窓□でのお受け取りは、部品代のみのおまもいになります。） 

• マイサポーター （107 ページ)で Web より部品をご注文いただ 
<方法(対象機種のみ） 

觸品代+送料-代弓 I き手数料り巧円(税込)びかかります。） 

詳しくは、下記ホームページよりご覧ください。 
http :// www . vaio . sony . co . jp / Parts / 

ご登録製品によっては、提供でをないサービスびあります。 


□ VAI 0 カスタマイズサービス 

バイオをよ0快適にお使いいただくために、バイオ本体 
をお預かりし、各種カスタマイズを行ラヴービスをご用 
意しております。]年間の保証びついたソニー純正の 
サービスです。(対象機種に限0ます。） 

HDD アップグレードサービス 

八ードディスクドライブを大容量のわのに交換します。 
動画を存分に楽しむためにち活用でさます。 

メモ IJ ーアップグレードサービス 

メモ U の増設を行います。メモ U —を多く搭載すると動 
作び安定し処理速度び向上します。 

キーボード交換サービス 

標準キーボードか5、かな文字印刷のない、シンプルですつ 
を0としたデヴインの英語配列キーボードに交換します。 

各サービスについて詳しくは、下記ホームページよりご 
覧< ださい。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / Customize / 

□ アップデート CD - ROM 送付サービス 
ご所有機種に応じた各種サポー hCD - ROM を有料で送 
付させていただ<サービスをご用意してお0ます。 
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / cdromss / 

□ 訪問修理サービス 

お客様のご使巧環境などによる訪問修理のご要望にお答 
えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスク 
トップ型バイオのみとさせていたださます。） 

ソニーのサービス エンジニアびお客様の ご 自宅へ直接お 
伺いして、修理を行ないます。 

技術料-部品代がに保証期間の内外に関わらず、別途、 
訪問料金びかか0ます。 

サービス方ニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新 
されますので、お申し込みの前に 「 VAI 0 カスタマーリンク 
ホームページ内」の訪問修理サービスをご確認ください。 
http :// vcl . vaio . sonv . co . jp / onsite / 


FAX で情報を取り寄せる 

「 FAX 情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修 
理の際に必要な 「 VAI 0 カルテ」などを FAX で入手でさま 
す。下の FAX 番号におかけになり、応答する音声ガイ 
ダンスに従って操作してください。なお、各情報の資料 
番号については、資料番号「0001」で入手でをます。 

FAX 情報 サービス 

FAX 番号： (0466) 30-3040 

http :// vd . vaio . sony . co . ip / inro / rax.html 


一部の機種では提供されません。 
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保証書と アフターサービス 


保証書に ついて 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上 
げの隙、お買い上げ店か5お受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大 
切に保存してください。 


アフターサービスについて 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 
ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただ 
く場合びございます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有 
料で修理させていたださます。 

修理について 

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を 
行っています。当社指定業者びお客様宅に修理機器をお 
引き取りにラかびい、修理完了後にお届けします。詳し 
くは、 r 修理を依頼されるとをは」 （1 17ページ)をご覧く 
ださい。 

部品の保有期間について 

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品 
(製品の機能を維持するた故に必要な部品)を、製造巧ち 
切0後6年間保有しています。この部品保有期間を修理 
巧能の期間とさせていただをます。 
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付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先 


本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先び 
異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問 
い合わせ < ださい。 

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いに 
なる際のごを意など詳しい情報は、下記の手順で「バイオ 
電子マニュアル」を表示させてご覧ください。 

(ごヒント） 

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 
付属のソフトウェアを確認するには、「本機に付属されているソ 
フトウてア」 （139 ぺージ)をご覧になるか、または©(スタート） 
ボタンー[すべてのプログラム]にポインタをあわせて表示され 
たメニューをご確認ください。 

1 @(スタート)ボタンー[すべてのプ 
□グラム]-レレ r 才電テマニュア 
ル]の順にクリックする。 

「バイオ電子マニュアル」び表示されます。 

2 r バイオ電子7ニュアル」の[ソフト 
ウェアの使いかた]-[ソフト紹介/ 
問い合わせ先]-[本機に付属されて 
いるソフトウェア]をクリックし、表 
示されたソフトウェア名をクリック 
する。 

• Windows Vista は、使用者び OS 上で作業を行うには一定の 
ユーザー権利とアクセス許可び必要です。 

本機に付属のソフトウェアの中でを同様に、一定のユーヴー 
権利とアクセス許可び必要なわのびあります。 

インス I -ールびでをない、機能の一部び使巧でをない、または 
ソフトウェアび起動でをない場合などは、□グインしている 
ユーザーに必要なユーヴー権利とアクセス許可び与えられて 
いない可能性びあります。 

その場合は、システムの管理び可能なユーヴー名で再度□グ 
インするか、お使いのユーヴー名に r コンピュータの管理者」 

の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 

なお、ソフトウェアによっては、ユーヴーの簡易切り替えに巧 
応していないものびあります。詳しくは、各ソフトウェアのへ 
ルプをご覧になるか、各ソフトウェアの r お問い合わせ先」に 
お問い合わせ < ださい。 

• 付属ソフトウェアの一部においては、アプ U ケーシヨン単独 
でアンインス I -ールやインス I -ールび行えるちのちあります。 
ただし、このよラな操作を行った場合の動作確認は行ってお 
りません。 


AV エンターテインメント 

□ wlndows ( R ) Media Center 

VAIO カスタマ ー U ンク 


ビデオ編集-再生 

□ ん lOVidecT る Pl ^ oto ューティリティ 

VAIO カスタマー IJ ンク 

□ Windows Media ( R ) Player 

VAIO カスタマーリンク 

□ WinDVD for VAIO (ドルビーバーチャル 
スピーカー/ドルビーへッドホン対応） 

VAIO カスタマーリンク 


DVD 作成 

,_ . クリックトウデイープイデイ- 

□ Click to DVD 

VAIO カスタマーリンク 


音楽 

□ SonicStageCP 

VAIO カスタマーリンク 

ソニックステージ マスタリング スタジオ 

U isonicStaqe Mastering Studio 

VAIO カスタマーリンク 

□ SoundFLOW 

VAIO カスタマーリンク 
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静止画.写真 

□ Windows(R) フオトギヤラリー 

VA のカスタマー I 」ンク 


ホームネツトワーク 

□ VaTo Media 

VAIO カスタマーリンク 

バイオ メディア インテグレーティツド サーバー 

U VA に Media Integrated Server 

VAIO カスタマーリンク 


コミュニケーシヨン 

□ VAIO カメラユーティリティ 

VA のカスタマーリンク 

□ VAIO カメラキャプチャーユーティリティ 

VA のカスタマーリンク 

スカイプ 

U Skype 

http://www.5kype.com/intl/ja/ 


インターネット•メール 

□ Windows(R) メール 

VAIO カスタマーリンク 

ウインドウス‘ インターネットエクスブローラー 

U Windows(R) Internet Explorer 

VAIO カスタマーリンク 

□ Yahoo! ッールバー 

ヤフー 株式会社 Yahoo ! ツールバーカスタマーヴービス 
電モ;ール： 

https :// ms . yahoo . co . jp / bin/toolba 卜 ms/reed back 
※上記ホームページか5送信いただけます。 
ホームページ： http :// www . yahoo . co . jp / 
http :// help . yahoo . co . jp / help / jp / toolbar / index.htnnl 
( Yahoo ! ツールバー ヘルプページ） 


□ i- フィルター 4(体験版） 

デジタルアーツ株式尝社 i - フィルター-ヴポートセンター 
電話番号： （03) 3580-5678 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺、 

±曜、曰曜、祝曰： ] 日時〜20時（年末年始を除 <) 
電子^ール： p-5upport@daj.co.jp 
ホームぺージ： http://www.daj.co.jp/ 

ユーヴーヴポート お問い合わせ フオーム 
https://sec2.dai.co.jp/userform/ask/rorm.htm 


ISP サインアップ 

□ So-net サービス紹介 

ソネットエンタテインメント株式会社 
So - net インフオメーシヨンデスク 
電話番号： 

( —般固定電話から） （0570) 00-141 4 
(携帯 PHS ■ IP 電話か 5) 札幌（011) 711-3765 
(携帯 PHS ■ IP 電話か 5) 仙台 （022) 256-2221 
(携帯 PHS • IP 電話か日）東京 （03) 3446-7555 
(携帯 PHS • IP 電話か日）名ち屋 （052) 819-1300 
(携帯 PHS • IP 電話か日）大阪 （06) 6577-4000 
(携帯 PHS • IP 電話か日）広島 （082) 286-1286 
(携帯 PHS • IP 電話か日）福岡 （092) 624-3910 
受付時間： 9時〜21時（年中無休） 

ファックス番号： （03) 3446-7557 

電子^—ル： info @ so - netne.jp 

ホームぺージ： http :// www . so - net . ne . ip / suppo け/ 


,_^才ーシーエヌ フォーウィント 

□ 0CN スタートパック for Wind 


ドウズ 

OWS 


カスタ マーズ フ□ント 
電話番号： （0120) 506506 
受付時間： 9時〜21時(年末-年始は除 <) 
ホームページ : http://www.ocn.ne.jp/ 
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ワープ□-表計算 

。 MTcrosoft(R) Office Personal 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 
電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それ降は有 
慣になります。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 2007プレ 
インス!-ールパッケージ」をご確認いただくか、マイク□ソ 
フトスタンダードサポートまでお問い合わせください。 
受付時間：月曜〜金曜：別き30分〜12時、13時〜19時、 
±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年ま年始、日曜、祝日を除く） 
セットアップ、インストール中のトラプルに関するお問い合わせ： 
期間、回数の指定はありません。 

こちらのお問い合わせに限り、日曜曰ちヴポートいたしまず。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜、日曜：10時〜17時 

(マイク n ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 

fitfS 就 

お電話をおかけいただ<前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プ 
□ダクト ID をご用意ください。 

プ□ダクト ID の確認方法については、付属の 「Office Personal 2007プ 
レインストールバッケージ」をご覧ください。 

その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインスI -- ルパッケージ」をご確認ください。 
Office Personal 2007関連のお問い合わせは、 VAIO カスタマー 
U ンクではお受けしておりません。 

□ Microsoft(R) Office Professional 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 
電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それ降は有 
償になります。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Professional 2007 
プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイク 
□ソフトスタンダードサポートまでお問い合わせください。 
受付時間：月曜〜金曜：別寺30分〜12時、13時〜19時、 
±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く） 
セットアップ、インストール中のトラプルに関するお問い合わせ： 
期間、回数の指定はありません。 

こちらのお問い合わせに限り、日曜曰ちヴポートいたしまず。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜、日曜：10時〜17時 

(マイク n ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 


was 就 

お電話をおかけいただ < 前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プ 
□ダクト ID をご巧意ください。 

プロダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Professional 2007プレインス I -- ルパッケージ」をご覧くださ 
い。 

その他のサポートに関する詳しい情報は付属の 「Office 
Professional 2007プレインストールパッケージ」をご確認くだ 
さい。 

Office Professional 2007関連のお問い合わせは、 VAIO カスタ 
マー U ンクではお受けしておりません。 

□ Microsoft(R) Office Personal 2007 with 
Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 
電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

Office Personal 2007は4インシデント (4 件のご質問）、 
Office PowerPoint 2007は2インシデント （2 件のご質 
問）までは無償、それ政降は有償になります。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 2007 
プレインス I -ールパッケージ」および 「Office 
PowerPoint 2007プレインス i ルパッケージ」をご 
確認いただくか、マイク□ソフトスタンダードサポート 
までお問い合わせください。 

受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、日暇ネ兄日を除く） 
セットアッ:7、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ： 
期間、回数の指定はあ0ません。 

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もヴポートいたします。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜19時、 
±曜、日曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除 <) 

就 

お電話をおかけいただ < 前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プ 
□ダクト ID をご巧意ください。 

プ□ダクト ID の確認方法については、付属の 「Office Personal 
2007プレインストールパッケージ」および 「Office PowerPoint 
2007プレインスI-ールパッケージ」をご覧<ださい。 

その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインスI -- ルパッケージ」および 「Office 
PowerPoint 2007プレインスIルパッケージ」をご確認くだ 
さい。 

Office Personal 2007および Office PowerPoint 2007関連のお 
問い合わせは、 VAIO カスタマー U ンクではお受けしておりませ 
/u 。 
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実用ツール 

ロキシオ イージー メディア クリエイター 

U Roxio Easy Meaia Creator 

ソニックサポートセンター 
電話番号： (03) 5232-6400 
受付時間：10時〜12時、13時〜17時 
(±曜、曰曜、祝祭曰、年末年始を除 <) 

電モメール：下記の URL のメールサポートフォームよ0 
お問い合わせください。 

ホームぺーシ： http :// www . sonicjapan . co . jp / support / 

□ 乗換案内時刻表対応版 

乗換案内ユーヴサポート 

電話番号： (03) 5369-4055 

受付時間：月曜〜金曜：10時〜12時 J 3時〜17時 

(祝曰を除く） 

ファックス番号： （03) 5369-4064 
電モメール： norikae @ jorudan . co.jp 
ホームぺーシ： http :// norikae . jorudan . co . jp / 

□ デジタル全国地図 

ゼン I 」ンお客様相談室 

電子メール： itsmo _ navi @ zenrin - datacom.net 
ホームぺージ： http :// wwwjts - mo . net / 

□ Adobe(R) Reader(R) 

Adobe Reader (無償配布ソフトウエア）に関するテクニ 
カルサポートは、有償サポートプ□グラムまたは、無償の 
サービスサポートデータベースや ユー ヴフ ォー ラムをご 
利用 < ださい。 

ホームぺーシ： http :// www . adobe . conn / jp / support / 

□ ATLAS 翻訳パーソナル LE 

ATLAS サポートセンター 

電話番号： （03) 5462-1934 

受付時間：月曜〜金曜： 9時〜12時 J 3時〜17時 

(祝曰を除く） 

ファックス番号： （03) 5462-2344 

電 モメー ル： atlas-qa@css.fujit5u.com 

ホームぺーシ： http :// software . rujitsu . com / jp / atlas / 

□ Norton Internet Security(TM) 

Sony ユーヴ様向けサービスページです。ヴポー h 登録 
や更新キー購入に関してはこち5か5! 

ホームページ: http :// www . symss . ip / ipo - sony - rea / 

□ 一太郎ビューア 

一太郎ビューアのサポートサービスは巧っておりません。 
一太郎ビューアの最新情報につきまし口ま、下記 URL を 
ご確認ください。 

ホームページ： 

https :// www . ichitaro . com / viewer / download.html 


□ 大 富豪 Plus 体験版 

株式尝社アンバランスユーヴーサポート 
電話番号： （03) 5283-3625 
受付時間：月曜〜金曜：13時〜18時(祝日を除く） 
ファックス番号： （03) 5283-3665 
電子式ール： support @ unbalance . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . unbalance . co . jp / 

□ A 陋碁 for Windows 体験版 

株式尝社アイフオー 

電話番号： （03) 3347-1126 

受付時間：月曜〜金曜：11時〜13時、14時〜17時 

(年末年始、夏期休暇、祝曰を除く） 

ファックス番号： （03) 3345-1127 

□ AI 将棋 for Windows 体験版 

株式尝社アイフオー 

電話番号： （03) 3347-1126 

受付時間：月曜〜金曜：11時〜13時、14時〜17時 

(年末年始、夏期休暇、祝曰を除く） 

ファックス番号： （03) 3345-1127 

□ AI 麻雀 for Windows 体験版 

株式尝社アイ フオー 

電話番号： （03) 3347-1126 

受付時間：月曜〜金曜：11時〜] 3時、14時〜17時 

(年末年始、夏期休暇、祝曰を除く） 

ファックス番号： （03) 3345-1127 

□ AQUAZONEOpenWater 体験版 

ユー ヴーヴポートセンター 
電話番号： （03) 5339-3610 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜17時 
(年末年始、祝曰を除 <) 

電子^—ル： support @ e - rrontier . co.jp 
ホームぺージ http :// www . aztv . ar . jp / 

□ タイピング競馬体験版 

株式尝社アンバランスユーヴーサポート 
電話番号： （03) 5283-3625 
受付時間：月曜〜金曜：13時〜1別寺(祝日を除く） 
ファックス番号： （03) 5283-3665 
電子式ール： support @ unbalance . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . unbalance . co . jp / 

□ ドラネットキッズ入学準備体験版 

ル学館ドラネット事務局 
電話番号： （0120) 745-330 

受付時間：火曜〜金曜：1別き〜19時、±曜：10時〜1别寺 
(日曜、月曜、祝日は休み） 

電子^—ル： info @ doranet . ne.jp 
ホームぺージ： http :// www . doranet . ne . jp / 
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□ ドラネットル学一年生体験版 

小学館ドラネット事務局 

電話番号： （0120) 745-330 

受付時間：火曜〜金曜：10時〜19時、±曜：10時〜1別寺 

(日曜、月曜、祝日は休み） 

電子;ル： info @ doranetne.jp 
ホームぺージ： http :// www . doranet . ne . jp / 

□ えいご農け改訂版（体験版） 

プラト株式会社 
電話番号： （03) 3456-3803 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺 
(年末年始、祝曰を除 <) 

ファックス番号： （03) 3456-3804 
電子^—ル： support @ plato - web.com 
ホームぺージ： http :// www . plato - web . com / 

□ 筆ぐるめ 

冨±ソフト株式尝社インフオ^-シヨンセンター 
電話番号： （03) 5600 -2551 
受付時間： 9時30分〜12時、13時〜17時 
化曜、日曜、祝日、および富±ソフト ABC 株式尝社休業日 
を除 <) 

ファックス番号： （03) 3634-1322 

電子ル： users @ fsi . co.jp 

ホームぺージ： http :// www . fsi . co . jp / fgw / 

□ てきぱき家計簿マム 

テクニカルソフト株式尝社ヴポートセンター 
電話番号： （050) 3085 -3410( KDDI - IP 電話） 

受付時間：月曜〜金曜：10時〜17時 
(祝曰、テクニカルソフト株式尝社休業曰を除く） 
ファックス番号： （050) 3033 -5041 
電子 ル： support @ softnet . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . softnet . co . ip / 

□ 時事通信社 r 家庭の医学」 PC 版 

株式会社時事通信出版局 
デジタルコンテンツお問い合わせ担当 
電話番号： （03) 3591-8690 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜17時 
(年末年始、祝曰を除 <) 

電子ル： iaaku @ book . jiji.conn 

ホームぺージ： http :// book . jiji . conn / igaku 2006 / 


Fel に a 関連アプリケーション 

□ かざそう Fel に a 

VAIO カスタマー U ンク 

エディ ビューワー 

U Edy Viewer 

Edy 救急ダイヤル 
電話番号： （0570) 081-999 
(0570) 085-001( ナビダイヤル） 

受付時間： 9時30分〜21時 
ホームぺージ： http :// www . edy . jp / 

□ SFCard Viewer 

ジャストシステムサポートセンター 
電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： (06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜；10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート巧 
応アプ U ケーションパックのシ U アルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプログラム]— [FeHCa ポ ー ト] 
- [JS ユーヴー登録-確認(プ U インストール製品巧)]をク U ッ 
クして登録を完了した後に発行される User ID とシ U アルナン 
ノ（一をご巧意の上、サポートセンターをご利话<ださい。 

ホームぺージ： http :// supportjustsvstem . co . jp / 

□ スクリーンセーバー□ック 

ジャストシステムサポートセンター 
電話番号： 

東京： （03) 日 412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜；10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート巧 
応アプ U ケーションパックのシ U アルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプログラム]— [Fel に a ポート] 
一 [JS ユーザー登録-確認(プ U インストール製品巧)]で登録を 
完了した後に発行される User ID とシ U アルナンバーをご用意の 
ラえ、サポートセンターをご利巧<ださい。 

ホームぺージ： http :// supportjustsvstem . co . jp / 
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LJ かんたん登録 

ジャストシステムヴポー h センター 
電話番号： 

東京： （03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

尉 

お問い合わせの隙には、お客様の User ID および FeHCa ポート巧 
応アプ U ケーションパツクのシ U アルナンノ く一び必要です。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポート] 
一 [JS ユーヴー登録-確認(プリインストール製品巧)]で登録を 
完了した横に発巧される User ID とシ U アルナンバーをご巧意の 
ラえ、ヴポートセンターをご利用 < ださい。 

ホームぺージ： h 订 p://suppo け. justsystem.cojp/ 

□ Fel に a ブラウザエクステンション 

ジャストシステムサポートセンター 
電話番号： 

東京： （03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6886-71 6日 
受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

就 

お問い合わせの隙には、お客様の User ID および Fel に a ポート巧 
応アプ U ケーションパツクのシ U アルナンノ く一び必要です。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポート] 
一 [JS ユーヴー登録-確認(プ U インストール製品巧)]をクリツ 
クして登録を完了した媛に発巧される User ID とシ U アルナン 
バーをご用意の上、サポートセンターをご利用 < ださい。 

ホームぺージ： h 订 p://suppo け. justsystem.cojp/ 

□ かざして□グオン 

VA のカスタマー1」ンク 

□ かざポン forVAIO 

VA のカスタマーリンク 

□ パー ソナルシ I ルター 

ジャストシステムサボー h センター 
電話番号： 

まを： (03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜1别き、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式会社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

就 

お問い合わせの隙には、お客様の User ID および Fel に a ポート巧 
応アプ U ケーションパツクのシ U アルナンノ く一び必要です。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポート] 
一 [JS ユーヴー登録-確認(プリインストール製品巧)]で登録を 
完了した横に発巧される User ID とシ U アルナンバーをご巧意の 
ラえ、サポートセンターをご利用ください。 

ホームぺージ： h は p://suppo け. justsystem.co.jp/ 


設定•ユーティリティ 

□ \kio ナビ 

VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ バイオの設定 

VAI 0 カスタマー IJ ンク 

サポート-ヘルプ 

□ バイオ電子マニュアル 
VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ VAI0 A — ドウ；!;ア診断ツール 
VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ VAI0 データリストアツール 
VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ VAI0 データレスキューツール 
VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ VAI0 データ消去ツール 
VAI 0 カスタマー IJ ンク 

□ できる Windows Vista for VAIO 

インプレスカスタマーセンター 
電話ま号：め 3) 5213-9295 

□ VAI0 リカバリユーティリティ 

VAI 0 カスタマー I 」ンク 

□ VaTo Update 

VAIO カスタマーリンク 

その他 

□ VAI0 オンラインカスタマー登録 

ソニーマーケティング株式会社カスタマー専巧デスク 

電話番号： (0466) 38-1410 

(ゼ n ヨン n ク□クサン八チイチヨンイチゼロ） 

受付時間：月曜〜金曜：10時〜18時 
(±曜、曰曜、祝曰、年末年始を除く） 
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各部名称/主な仕様/注意事項 


各部の説明 


本体前面 



田 スピーカー 

音楽 CD や DVD 再生時に音び出ます。 

图 ID ラベル 

型名び記載されています。 

图内蔵マイク 

テレビ電話を楽しむときに利用します。 

团内蔵カメラ 

テレビ電話を楽しむときに利用します。 

固電源ランプ (28 ページ） 

本機の電源び入っている間は、緑色に点灯します。 

ス U —プモード時には、オレンジ色に点滅します。 

固 MONITOR OFF (モニター OFF ) ボタン/ランプ 

ディスプレイのバックライトを消したいとさに押し 
ます 。 MONITOR OFF (モニター OFF ) ボタンを押す 
と 、 MONITOR OFF (モニター OFF ) ランプびオレン 
ジ色に点灯します。 

バッテ U 消費を抑えなび 5 音楽を聞くとをなどに使 
用します。 


詩 

• MONITOR OFF (モニター OFF ) ボタンを巧した状態にす 
るとディスプレイのバックライトは消えますび、画面表 
お自体は消えないので、明るいところではうっすらと画 
面び見えます。 

• FMonitor off ボタン設定」画面で 「 Mon け or off を有効に 
したとき、同時に音を消す。」にチェックを入れた状態で、 
MONITOR OFF (モニター日 FF ) を有効にすると、 
SoundFLOW のウェイクアップタイマーで設定した時間 
になってを音は聞こえません。 

团電源ボタン (28 ベージ） 

本機の電源を入/切するとさに巧しまず。 

本機の動作中にこのボタンを巧ずとス U —プモード 

になります。 

图 WLAN (ワイヤレス LAN ) ランプ 

ワイヤレス LAN び使える状態のとを、緑色に点なし 

ます。 

回 日 ( A - ドディスク）アクセスランプ 

八ードディスクにアクセスしてデータを読み込んだ 

り、書さ込んだ0するとさにオレンジ色に点灯しま 

す。 

画□(パ’ッテリ）ランプ 

バッテ IJ の動作状態を知5せまず。 


130 










• 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますび、画面の一部にご < わずかの画素夕けや背時点灯する画素びある場合びあ 
ります(液晶ディスプレイ画面の表おしうる全画素数のうち、点なしない画素や常時点なしている画素朔ま、0.000目％未満です)。ま 
た見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらび見える場合びあります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるちので、 
故障ではありません。交換-返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 電源ランス□(バッテ U ) ランプ、日(八ードディスク）アクセスランス WLAN (ワイヤレス LAN ) ランプの明るさは切下の場合に自 
動的に制御されます。 

-特定のソフトウてアび最大化ちしくは全画面表示した場合。 

- MONITOR OFF (モニター OFF ) ボタンを有効にした場合。 

自動制御の方法は、©(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]-[バイオの設定]をク U ックすると表示される「バイオの設定」画 
面の r ランプ明るさ設定」で変更でをます。 










だ 

■•科が雞长 



本体左側面 



田 PCCarcKPC 力ード)ス□ット 

PC カードを取り付けます。 

图 SD(SD メモリーカード）ス□ット 

SD ；>< fU —力ードのデータを読み込んだり、書き込 
んだりします。 

固打(ヘッドホン）コネクタ 

市販のへッドホンをつなざます。 

团每 (ライン入力）コネクタ 

オーディオ機器の出カコネクタとつなざます。 

固\(マイク□ホン）コネクタ 

市販のステレオマイクをつなざます。 

固 ExpressCard (エクスプレスカード)ス□ット 

ExpressCard を取り付けます。 

回メモ IJ ーカードアクセスランプ 

"乂 モ U -スティック"や SD メモ U —力ードのデー 
夕を読み出した0、書を込んだりするとさにオレン 
ジ色に点灯します。 

データ読み出し中やデータ書去込み中に"><モ|」ーステ ィッ 
ク"や SD >< fU —カードを取り出さないでください。 


固メモリースティックス□ット 

"メモ U —スティック"のデータを読み込んだ0、書 
き込んだりします。 

巧-ヒント） 

本機のメモ U - スティックス□ットは、メモ U - スティック 
デュオアダプターを使巧せずに、"メモ U —スティックデュ 
才"をそのまま使えます。 

图 M 丄 INKS 400 コネクタ (4 ピン） 

i . LINK 対応機器をつなざます。 

画ホ USB コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 

(ご ヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 

USB 2.0 規樹ま、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ転 
をび巧能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 
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本体後面 



田 DC IN 19.5 V コネクタ 团口(電話回線)ジャック (25 ベージ) 

AC アダプタをつなざ、電源コンセントにつなざます。 壁の電話回線とつなざます。 

图 WLAN スイッチ 固品 LAN コネクタ (25 ぺージ） 

ワイヤレス LAN のオン/オフを切り換えます。 ネットワーク （ LAN ) とつなざます。 

固れ JSB コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 

巧 ヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 

USB 2.0 規樹ま、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 

USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ転 
送び可能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 

USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 
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キーボードの各部名称 

キーボードを開いた状態 



田 Num Lock (ナム • □ック)ランプ 

Num Lock (ナム-□ック）び有効になっている場合 
に点好します。 

图 Caps Lock (キャプス•□ック）ランプ 

Caps Lock (キャプス-□ック）び有効になっている 
場合に点灯します。 

固 Scroll Lock (スク□—ル • □ック）ランプ 

Scroll Lock (スク□-ル-□ック）び有効になってい 
る場合に点好します。 

团 Esc (エスケープ)キー 

設定を取0消したり、実行を中止するとさなどに押 
します。 

固フアンクシヨンキー 

使用するソフトウエアによって働をび異な0ます。 

圓 NumLk/ScrLk (ナム•□ック/スク□—ル•□ッ 
ク) キー 

テンキーと組み合わせて使ラと、数字を入力でさま 
す （135 ページ )。 Num Lk (ナム-□ック)キーを押 
すと、キーボードのち上にある面 Num Lock (ナム- 
□ック）ランプび点灯し有効になります。もラ1度 
Num Lk キーを押すと無効になります。 

回 P け Sc/SysRq (プリントスクリーン/システムリ 
クエスト）キー 

デスクトップ画面全体を画像として本機に取り込み 
ます。 

圓 Inse け/ Pause (インヴート/ポーズ)キー 

文字を挿入するか、上書をするかを切り換えます。 


图 Delete/Break (デリート/ブレイク）キー 
画面のカーソル上の文字を消すとさに押します。 

画 FenCa ポート (Fel に a 対応リーダー/ライター） 

FeHCa 対応のカードなどを読み取 0 ます。 

圆 AV ボタン 

• 再生/一時停止ボタン： 

音楽の再生/一時停止をします。 

• 停止ボタン： 

再生を停止します。 

• 前ボタン： 

再生中の巧の頭出しをした0、前の巧に戻0ます。 
• 次ボタン： 

次の曲に進みます。 

圃 Caps Lock (キャプス.□ック）キー 

Shift (シフト)キーを押しなび 5 このキーを押して 
Caps Lock (キャプス-□ック）び有効になっている 
ときはアルファベットの大文字び入力できます。 

圆 Shift (シフト)キー 

文字キーと組み合わせて使ラと、大文字を入力でさ 
ます。 

画 Ctrl (コント□—ル)キー 

で字キーなどと組み合わせて使ラと、特定の機能を 
実行します。 

圆 Fn (エフエヌ）キー 

キーボード上で青字で表示されている機能を使ラと 
き、このキーと組み合わせて押します。 

圃 Windows (ウインドウズ)キー 

Windows のスタートメニ:!一び表示されます。 
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回 Alt (オルト)キー 

夕字キーなどと組み合わせて使ラと、 特定の機能を 
実行します。 

画スぺースキー 

文字を入力しているとき、このキーを押すと、スペー 
スを挿入でをます。 

画アプ IJ ケーシヨンキー 

タッチパッドのちボタンを押したとさと同じ働さを 
します。 


國 Backspace (バックスべース）キー 

画面上のカーソルの左の夕字を消すとさに押します。 

國矢印キー 

画面上のカーソルを動かします。 

國タッチパッド 

マウスの代わりに画面上のポインタを動かしたり、 
クリックしたり、ドラッグしたりすることびでさま 
す。 


テンキー 

Num Lk (ナム-□ック）キーを巧し、キーボードの上部にある面 Num Lock (ナム-□ック）ランプび点なしているとさ 
にこれ6のキーを巧すと、黄色で印字されている数字を入力でさまず。 

例） U キーを巧すと「4」び入力されます。 

Num Lk キー 
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キーボードを閉じたげ態 



の 


田 AV ボタン 

• 再生/一時停止ボタン： 

音楽の再生/一時停止をします。 

• 停止ボタン： 

再生を停止します。 

• 前ボタン： 

再生中の巧の頭出しをしたり、前の巧に戻0ます。 

• 次ボタン： 

次の曲に進みます。 

(ご ヒント） 

これらのボタンは、 SoundFLOW を操作することびでをます。 SoundFLOW で設定することにより、キーボードを閉じた状態でも、バッ 
クグラウンドで起動中の、マルチメディアキーに対応したソフトウエアを操作することびでをます。詳しくは SoundFLOW のヘルプ 
を参照して < ださい。 
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王な仕様 


シリース 

type U 15.4 型] 

type L [15.4 型] 

type L [15.4 型] 

モデル 

VGC - LB 62 B/W - P 

VGC - LB 52 B 

VGC - LB 52 HB 

0 S 

Windows Vista … Home Premium 正規版 

Windows Vista ™ Home Basic 正規版 

プ□セツヴー-1つ 

皂称 

インテル* Celeron * M プ□セッヴー 430 

動作周波数 

1.73 GHz 

2次キヤツシユメモ U - に PU 内蔵） 

1 MB 

システムバス 

533 MHz 

チップセット 

インテル® 943 GML Express チップセット 

メインメモリー 

棲華/最大 

1 GB (512 MBX 2) /2 GB ’3( ビデオメモ U - 巧有） 

512 MB (512 MBx 1) /2 GB *^ 
(ビデオメモ U —共有） 

^モ U - バス 

DDR 2 SDRAM 、 DDR 2 533対応 (533 MHz 動作） 

デュアルチャンネル坛送対応‘4 

DDR 2 SDRAM 、 DDR 2 533対応 
巧 33 MHz 動作） 

ス□ット数(空走） 

S 0- DIMM ス□ット X 2 め） 

SO - DIMM ス□ット X 2 り） 

表示磯能 

グラフィックアクセラレーター 

インテ J レ*グラフィックス-メディア-アクセラレーター 950 
(チップセットに内蔵） 

利用可能な全グラフィックス y モ U - ^ 

最大 224 MB 1 最大 64 MB 

巧晶表示装置 
(本体/き用ディスプレイ） 

1 5.4 型ワイド TFT カラー液晶[クリアブラック LE 液晶] 

最大傾斜角度：+30度〜+12度(垂直か5の可動節囲） 

解像度 ： WXGA 1280 X 800 ドット 

表示モード 

本が/#用 
ディスフレイ％ 

最大約1619万色 （1280 x 800,1024 x 768,800 x 600) 

記憶装置 

1 A — ドディスクドライブ‘7 

約 100 GB(Serial ATA 、 5400回を/分) （ HDDU カバ U - 領域最大約 8 G 目地荷晚 /C :残り） 

BD / DVD/CD 

ド^ィブ .9 .10 

ドライブ 

DVD ス ー J (-マルチドライプ ( DVD+R 2層記録対応 )■" 

最大読みだし速度 

DVD :約8倍速 ( DVD - ROM の場合） 

CD :の24倍速に D - R 0 M の場合） 

最大書をこみ速度 

DVD+R :約 2.4 倍速 (2 層)、約8倍速 (1 層)’12 

DVD+RW :巧4倍速 

DVD-R :約2倍速 (2 層)、お18倍連り層)‘13’14 

DVD-RW :約4倍速 .15 

DVD-RAM :約5倍速 .16 

CD-R :約24倍速 

CD-RW :約16倍速 

主なか部 
接続端子 

本体 

USB 

Hi-Speed USB(USB 2.0) X 4 

i . LINK { IEEE 1394) 

4ビン ( S 400) x 1 

ネットワーク(い JM ) 

100 BASE - TX /10 BASE - TX 1 

才ーディオ入力 

ステレオ、 S ニジゎック XI 

へッド m ン出力 

ステレオ、 S ニジゎック XI 

7ィク入力 

ステレオ、 S ニジゎック XI 

モデム用モジュラージャック W 

LINExl ( 最大 56 kbps ‘ i 8 ( V .92 およぴ V .90 対応）/最大 14.4 kbps ( FAX 時)） 

その他 

DC IN (電源供給 ) X 1 

ワイヤレス’19 

ワイヤレス LAN (内蔵) （ IEEE 802 .り b / g 準拠、 WPA 2 対あ、 Wi - F 植合 

Fel に a ポート排接細〔力ード U - ダー/ライター) 

搭載(キーボードに内蔵） 

文モ U - スティックス□ット 

メモ U - スティック(標準/ Duo サイズ対応メモリースティック PRO 対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応) X1 

その他が応式モ U - 力ードス□ット 〜 'w 

SD ；>< fU - 力ード/マルチ式ディアカード (MMO X 1 

PC 力ードス□ット 

ExpressCard /54( ExpressCard /34 対応） X 1、 

Type 11 x 1 

才ーディオ槪能 

DSD 対応高音質ヴウンドチップ 「Sound Reality ™」 

(インテル* High Defin 怕 on Audio 準拠)、巧蔵モノラルマイク 

スピーカー/アンプ 

ステレオ：最大 3 W +3 W ( JEITA ) 

内蔵カメラ 

Web 力ラ {MOTION EY 。 (有効画素数31巧画素） 

キーボード 

FeNCa ポート/タッチバッド付きキーボード 

マウス/ポインティングデバイス 

インテ IJ ジェントタッチ A ’ ッド(キーボードに控載） 

主な付属品 

取巧説明書、 AC アブプター、 U チャージャブルバッテ U —パック、 

8 cm ディスクアダプター VGP-VDAK 

Microsoft * Office Personal 2007プレインストールバッケージ 

電源〜 

リチウムイオンバッテ U —または AC アダフター ( AC 1 00〜 240 V 、50/60 HZ ) 

(付属電源コードは ACIOOV 用） 

消費電力 

通常時 

約 45 W 

スタンバイ時 

糾 .7 W 

バッテ U - 駆動時間’ 26 

約 1.5 時間 

バッテ U - 充電時間’27 

約4時間 

お湿度条件 

動作時： 5〜35で、20〜80〇ん保存時： -20 〜60で 
(ただし結露しないこと） 

列お寸法 

本体最小傾斜時-キーボード収納時：約幅470.2 mmx 高ご289.9 mmx 巧巧141.7 mm 
本体最大傾斜時.キーボード使用時：約幅470.2 mmx 高さ257.9 mmx 巧巧363.5 mm 

質量 

約 4.5 kg (バッテ U - バック装着時） 

対応増設メモ U —モジュール(別売） 

VGP - MM 512 M 、 

VGP - MM 1 GA 


だ 

4>トム >科が雞长 


Q>a 


ム /;>4 r — み/: V 


ご)ちご 

\4/ r < K ぐ/；;ご\綿製 


ム—ちわ • K ;: 11.4 
\せか：？お C 旧 


レ；。。と蛾み卿 

erhr を 


陛刪顺巧 

\繼お坟夕賣霜 


137 



*1 プ□セッサーの処理能力は、使用状況によ 0 変化します。 

* 1 VAIO は、インテル*パーチャライゼーシ ョン- テクノ□ジーにはが応しておりません。 

*3 メモ U —を最大に増設するには出荷時に装着巧のメモ U — モジュールを取0列す必要びあ0ます。 

*4 シングルチャンネル (2 枚1組でない)窗送はバフォーマンスび不足する場合びあります。デュアルチャンネル (2 枚1組)転送でお使いください。 

*5 利用可能な全グラフィックスメモ U - とは、巧たに Windows Vista で分類されたグラフィックスメモ U - を意味いたします。グラフィックスメモリーにはき用ビデオメモ U -、 システ 
ムビデオメモ U — 及びな有システムメモ U — すべてを含みます。其有システムメモ U —は使用動作環境とシステムメモ U — サイスによ0変化します。 

*6 本体から出力可能な表示モードです。 

*71 GB を10億バイトで計算した場合の数旧です。 Windows のシステムでは、 1 GB を1,073,741,824バイトで計算しており、 Windows 起動時に認識できる容量は、若干ルさい数個になり 
ます。ファイルシステムは NTFS です。 

*8 本磯のドライブは 8 cm ディスクの書をこみには対応しておりません。 

*9 使用するディスクによつては一部の記録/再生に対応していない場合びあ D ます。 

*10 本機のドライブは 8 cm ディスクには対応しておりません。付属の 8 cm ディスクアダプターで読みだしにのみ対応します。 

*11 DVD + RDL(Double Layer ) の書きこみは、 「 DVD+R Double Layer 」 に対応した DVD + R ディスクでのみ巧能です。 

*12 DVD - RDL(Dual Layer ) の書さこみは 、 「Dual Layer DVD - R 」 に対応した DVD - R ディスクのみ巧能です。 

*13 DVD - 阿ま、 「 DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書をこみに巧応しています。 

*14 DVD - RW は rDVD - RWVer .1.1/1.2」 に準拠したディスクの書きこみに対応しています。 

*15 DVD-RAM Ver . U 片面 2.6 GB ) の書きこみには対応しておりません。 DVD-RAM Ver . 2.2/12 X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには対応しておりません。力ートリッジタイプ 
はご使用になれません。カート U ッジタイフではないちの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。 

*16 —般電話回線のみに対応しています。交換機 ( PBX やホームテレホンなど)を経由する回碌には巧応しておりません。 

*17 56 kbps はデータ受信時の巧巧値です。データ送信時は規格上 33.6 kbps び最大速度にな0ます。 

*18 通信連度 ( IEEE 802.1化：規格値り Mbps 、 IEEE 802.11 a/g :規格値 SAMbps、Bluetooth 2.0 +EDR :規格値 2.1 Mbps ) は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状涨使用するソフ 
トウェアなどによ D 変化します。また、電波状況により通信び切勘される場合びあります。通信速度の規格値は、巧線規格の理誦上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すをの 
ではありません。 

*19 IEEE 802.11 g は、 IEEE 802.11 b との混在環境では相互に干渉の恐れびあ D 、通信速度び低下する場合びあります。 

*20 IEEE 802.11 b / g については、1〜13チャンネルに対応。 

*21 機器により使用できるメモ U - スティックの容量に制限びあります。 

使用する機器の取の説明書、あるいはソニードライプの「メモ U - スティック対応表 www . sony . co . jp / mstaiou 」 をご届認ください。 

*22 SD メモリーカードの善作権イ呆養機能には対応してお D まはん。 

*23 SDHC メモ U - 力ードなど％ B を超える容量の SD メモリーカードには巧応してしほせん。 

*24 その他の仕様については、 AC アダプタのラベルをご覧ください。 

*25 JEITA バッテ U - 動作測定法 ( Ver .1.0) にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等によ D 変動します。 

*26 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合びあります。 
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本機に付属されている 
ソフトウェア 

ご使巧いただいている機種によって、付属されているソフトウェアび異なります。 

次の表をご覧いただを、ご使巧いただいている機種に付属されているソフトウェアをご確認くださし、。 

表の見かた 

〇:ご使用の機種に付属されています。 

□:ご使用の機種にインス I -ーラーび付属されておりますので、ソフトウェアをお使いいただくとをに個別にインス 
トールしてください。 

一：ご使用の機種には付属されておりません。 



VGC 丄 B92HS 

VGC-LB92S 

VGC-LB62B/ 

W- P 

VGC 丄 B52HB 

VGC-LB52B 

IAV エンターテインメント 1 

IWindows ( R ) Media Center 

1 - 

1_ o _1 

1_ o _1 

1 - 

1 Q 1 

1 ビデオ 編集 •再生 1 

VAIOVideo & Pholx ) ユーテイリテイ Ver .1.0 

O 

O 

O 

〇 

〇 

Windows Media ( R ) Player 11 

o 

o 

o 

〇 

〇 

WinDVD for VAIO (ドルビーバーチヤルスピーカー 
/ドルビーへツ ドホン対応） 

o 

o 

o 

〇 

〇 

1 DVD 作成 1 

ICIickto DVDVer .2.6 I 

1_ o _1 

1_ o _1 

1_ o _1 

1_〇_1 

1 Q 1 

1 音楽 1 

Son に hitaqe CP Ver .4.^ 

o 

o 

o 

〇 

〇 

SonicStaqe Mastering Studio Ver .2.3 

o 

o 

o 

〇 

〇 

SoundFLOW 

o 

o 

o 

〇 

〇 

1 静止画-写真 1 

IWindows ( R ) フオ ト ギヤラリー 

1_ o _1 

1_ o _1 

1_ o _1 

1_〇_1 

1 Q 1 

1 ホームネットワーク 1 

VAIO Media Ver .6.0 

o 

o 

o 

〇 

〇 

VAIO Media Integrated Server Ver . G.O 

o 

o 

o 

〇 

〇 

1 コ S ユニケーシヨン 1 

VAIO カメラユーテイ U テイ 

o 

o 

o 

〇 

〇 

VAIO カメラキヤプチヤーユーテイ U テイ 

o 

o 

o 

〇 

〇 

Skype 

o 

o 

o 

〇 

〇 

1 インターネット • メール 1 

Windows ( R ) メール 

o 

o 

o 

〇 

〇 

Windows ( R ) Internet Explorer 7 

o 

o 

o 

〇 

〇 

Yahoo ! ツールバー 

o 

o 

o 

〇 

〇 

i - フィルター4(体験版） 

o 

o 

o 

〇 

〇 


So - net サービス紹介 

o 

o 

o 

〇 

〇 

OCN スタートパツク for Windows 

o 

o 

o 

〇 

〇 

1 ワープ □.表計算 1 

Micro 5 oft ( R ) Office Personal 2007 

o /-* 

o /-* 




Microsoft ( R ) Office Professional 2007 

o /-* 

o /-* 

- 


- 

Micro 5 oft ( R ) Office Personal 2007 with 
Micro 5 oft ( R ) Office PowerPoint ( R ) 2007 

o /-* 

o /-* 

- 

■ 
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VGC 丄 B 92 HS 

VGC - LB 92 S 

VGGLB 62 B / 

W - P 

VGC - LB 52 HB 

VGC - LB 52 B 

1 実用ツール 1 

Roxio Easy Media し 「 eato 「 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

乗換案内時刻表対応版 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

デジタル全国地図 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Adobe(R) Reader(R) 8.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Norton Internet Security(TM) 2007 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

一太郎ビューア 4.1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大冨豪 Plus5 体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AI 囲碁 Version 15.5 for Windows 体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AI 将棋 Version 13.5 for Windows 体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 脯雀 Version 9.5 for Windows 体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AQUAZONE OpenWater 体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

タイピング競馬体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドラネットキッズ入学準備体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドラネットル学一年生体験版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

えいご裏け改訂版（体験版） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

筆ぐるめ Ve 「.14 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

てをぱき家計簿マム 5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

時事通信社「家庭の医学」 PC 版 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

iFeHCa 関連 アプリケーシヨン | 

かざそう Fel に a 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Edy Viewer V2.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SFCard Viewer 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スク U —ンセーバー□ック 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

かんたん登録 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Fel に a ブラウヴエクステンション 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

かざして□グオン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

かざポン forVAIO 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パーソナルシェルター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 設定•ユーティリティ 1 

VAI0 ナビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

バイオの設定 Ver.2.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 ヴポート • ヘルプ 1 

バイオ電子マニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAI0 八ードウエア診断ツール Ver.3.3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAI0 データ U ストアツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAI0 データレスキューツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAI0 データ消去ツール 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

できる Windows Vista for VAIO 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO リカパ U ユーティリティ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VAIO Update Ver. 3.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 その他 1 

IVAIO オンラインカスタマー登録 1 







ご購入時に選択されたモデルによって、付属されるソフトウ I アは異なります。 
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汪局軍巧 


使用上のご注意 

本機をお使いになる際の重要なお知 
6せでず。必ずお読み<ださい。 


ここに記載されているごを意の 
他に、本機の画面に表示される 
「重要なお知5せ」の内容をご確 
認< ださい。 

「重要なお知5せ」は、本機をは 
じめてお使いになる際、画面に 
表示されます。 

まだ r 重要なお知5せ」をご覧に 
なっていない場合は、@(ス 
タート）ボタンー[すべてのプ〇 
グラム]一[重要なお知5せ]を 
クリックして表示される画面を 
ご覧ください。 


本機の取り扱いについて 

• 衝擊を加えたり、落としたりしな 
いでください。記録したデータび 
消失したり、本機の故障の原因と 
なります。 

• 直射曰光び当たる場所、暖房器具 
の近 < など、異常な高温になる場 
所には置かないでください。故障 
の原因となることびあります。 

•ク U ップなどの金属物を本機の中 
に入れないでください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 本機は精密機器であるため、ほこ 
りび多い場所では使巧しないでく 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 

• 湿気びをい場所では使用しないで 
<ださい。 

• 風通しび悪い場所では使用しない 
で < ださい。 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯び 
ているものの近くに置かないでく 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 


有寿命部品について 

本機には有寿命部品び含まれていま 
す。有寿命部品とは、ご使用による 
磨耗-努化び進行する可能性のある 
部品をさします。鲁有寿命部品の寿 
命は、ご使用の環境やご使用頻度な 
どの条件によ0異な0ます。著しし、 
努化 • 磨耗びある場合は、機能び低 
下し、製品の性能維持のため交換び 
必要となる場合びあ0ますので、あ 
らかじめご了承ください。 

液晶ディスプレイについて 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技 
術で作5れていますび、画面の一 
部にご<わずかの画素欠けや常時 
点丹する画素びある場合びありま 
す(液晶プ'ィスプレイ画面の表 7 J \ 

しラる全画素数のラち、点阿しな 
い画素や常時点丹している画素数 
は、0.0006%未満です)。また見 
る角度によって、すじ状の色むら 
や明るさのむ5び見える場合びあ 
ります。これ5は、液晶ディスプ 
レイの構造によるもので、故障で 
はおりません。交換-返品はお受 
けいたしかねますので、あ5かじ 
めご了承 < ださい。 

• ディスプレイに物をのせたり、落 
としたりしないで<ださい。また、 
手やひじをついて体重をかけない 
で < ださい。 

• ディスプレイの表示面をカッター 
や鋭利な刃物で傷つけないで < だ 
さい。 

結露について 

結露とは空気中の水分び金属の板な 
どに付着し、水滴となる現象です。 

本機を專い場所か5急に暖かい場所 
に持ち込んだとさや、冬の朝など暖 
房を入れたばか0の部屋などで、本 
機の表面や内部に結露び生じること 
びあります。そのままご使用になる 
と故障の原因となります。 


結露び生じたとさは、水滴をよく拭 
さ取ってください。水滴を巧を取る 
とさは、ティッシュペーパーをお使 
いになることをおすすめします。 

管面または液晶面び;令えているとさ 
は、水滴をおさ取ってち、また結露び 
生じてしまいます。全体び室温に暖 
まって結露び生じなくなるまで、電 
源を入れずに約1時間放置してくだ 
さい。 


八ードディスクの取り扱いに 
ついて 

本機には、 A — ドディスク（アプ U 
ケーシヨンやデータなどを保存する 
ための記憶装置)び内蔵されていま 
す。 

何5かの原因で八ードディスクび故 
障した場合、データの修復はでさま 
せんので、記憶したデータを失って 
しまラことのないよラ、次の点に特 
にごを意ください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 電源を入れたまま、本機を動かさ 
ないで < ださし、。 

• 衝撃を与えないでください。 

• データの書を込み中や読み込み中 
は、電源を切ったり再起動したり 
しないで < ださい。 

• 急激な温度変化(毎時10む上の 
変化)のある場所では使用しない 
で < ださい。 

• テレビやスピーカー、磁石、磁気ブ 
レスレツトなどの磁気を帯びたち 
のを本機に近づけないでください, 
• お買い上げ時に搭載されている 
八ードディスクは取りはずさない 
で < ださい。 
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八ードディスクの 
バックアップについて 

八ードディスクは非常にをくのデー 
夕を保存することびでさますび、そ 
の反面、ひとたび事故で故障すると 
多量のデータび失われ、取0返しの 
つかないことになります。万一のた 
めにち、八ードディスクに保存して 
いる文書などのデータは定期的に 
バックアップをとることをおすすめ 
します。八ードディスクのバック 
アップ、バックアップの内容の戻し 
かたについて詳しくは 、 Windows 
のヘルプをお読みください。データ 
の損失については、一切責任を負い 
かねます。 


ディスクの取り扱いについて 

ディスクに記録されているデータな 
どを保護するため、次のことにごを 
意 < ださし、。 

• 下図のよラにディスクの外縁を支 
えるよラにして持ち、記録面(再生 
励に触れないよラにしてくださ 
し、。 



• ラベルの貼付に起因する不具合や 
ディアの損失については、弊社 
では責任を負いかねます。ご使用 
になるラベル作成ソフトウエアや 
ラベル巧紙のを意書ををよ < お読 
みになり、お客様の責任において 
ご使用ください。 

• ラベルを貼付したディスクをお使 
し、の場合、正しく貼られているこ 
とを確認してください。ラベルの 
端び浮いていたり、粘着力び弱い 
と本体内部でラベルび剥びれて本 
機の故障の原因となります。 

偕 

• ほこ0やちりの多いところ、直射 
曰光の当たるところ、暖房器具の 
近く、湿気の多いところには保管 
しないで < ださい。 


• ディスクのレーベル面に文字など 
を書くときは、油性のフェルトぺ 
ンをお使いください。ボールペン 
など鋭利なわので文字を書< と記 
録画を傷つける原因とな0ます。 

"メモリースティック"の 
取り扱いについて 

"；><モ U —スティック"に記録されて 
いるデータなどを保護するため、次 
のことにごを意ください。 

• 端テ部には手や金属で触れないで 
<ださし、。 



• ラベル貼り付け部には専用ラベル 
し义 W ま貼5ないでください。 

• ラベルを貼るときは、所定のラべ 
ル貼0付け部か5はみ出さないよ 
ラに貼ってください。 

• 持ち運びや保管の隙は、"^モリー 
スティック"に付属の収納ケース 
に入れて < ださい。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、落 
としたりしないで<ださい。 

• 分解した0、改造した0しないで 
<ださし、。 

• 水に姑らさないでください。 

• なのよラな場所でのご使用やイ呆存 
は避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のあ 
る場所 

"メモリースティックデュオ" 

使用上のご注意 

• 方モ U —スティックデュオアダ 
プターは、"メモ U —スティック 
デュオ"び装着されていない状態 
で本機に挿入しないでください。 
このような使いかたをすると、機 
器に不具合び生じることびあ0ま 
す。 


• ";><モリースティックデュオ"の 
;><モエリアに書き込むときは、内 
部を破損するおそれびあるため、 
先の尖ったペンは使用せず、あま 
り強い圧力びかか5ないよラご注 
意ください。 

• 挿入するとさは、";><モリース 
ティック"の向さにごを意くださ 
し、無理に逆向きに入れよラとす 
ると本機の;モリースティックス 
□ットやソモリースティック"本 
体を破損するおそれびあります。 

• "；><モリースティック"と"メモ 
U —スティックデュオ"は同時に 
差し込まないでください。本機の 
モ IJ - スティックス□ットや 
"メモ U —スティック"、"メモ U - 
スティックデュオ"本体び破損す 
るおそれびあります。 

フ□ッピーディスクの 

取り扱いについて 

フ□ッピーディスクに記録されてい 

るデータなどを保護するため、次の 

ことにごを意ください。 

• テレビやスピーカー、磁石などの 
磁気を帯びたをのに近づけないで 
ください。記録されているデータ 
び消えてしまラことびあります。 

• 直射曰光の当たる場所や、暖房器 
具の近くに放置しないでください。 
フ□ッピーディスクび変形し、使 
用でをなくなります。 

• 手でシャッターを開けてディスク 
の表面に触れないでください。表 
面のミちれや傷により、 データの 読 
み書さびでさなくなることびあり 
ます。 



• 液体をこぼさないでください。 

• 大切なデータを守るため、必ず 
ケースなどに入れて保管してくだ 
さい。 
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• ラベルび正しく貼られているか確 
認してください。ラベルびめくれ 
ていたり、浮いていると本体内部 
にディスクび貼り付いて本機の故 
障の原因となった0、大切なデイ 
スクにダ六ージを与えることびあ 
ります。 


ワイヤレス機能の取り扱いに 

ついて 

• 本機のワイヤレス機能は、曰本国 
内のみでお使いください。海外で 
ご使用になると罰せ5れることび 
おります。 

• ワイヤレス対応機器び使用する 
2.4 GHz 帯は、さまざまな機器び 
共有して使用する電波帯です。 
そのためワイヤレス対応機器は、 

同じ電波帯を使用する機器か らの 
影響を最小限に抑えるための技術 
を使用していますび、場合によっ 
ては他の機器の影響によって通信 
速度や通信距離び低下することや. 
通信び切断することがあ0ます。 

• 通信速度は、通信機器間の距離や 
障害物、機器構成、電波状況、使巧 
するソフトウエアなどにより変化 
します。また、電波環境によ0通 
信び切断される場合びあります。 

• 通信機器間の距離は、実際の通信 
機器間の障害物や電波状況、壁の 
有無-素材など周囲の環境、使巧 
するソフトウエアなどにより変化 
します。 

• IEEE 802.1 la 準拠のワイヤレス 
LAN 機能と IEEE 802.11 b/g 準拠 
のワイヤレス LAN 機能とでは、周 
波数帯域び異なるため接続するこ 
とはでさません。 

• 緊急でワイヤレス LAN 機能を停 
止させる必要びある場合は、「バイ 
才電モマニユアル」をご覧くださ 
し、。（[インターネット/ネット 
ワーク ]- [LAN /ワイヤレス 
LAN ]- [ワイヤレス LAN で通信 
する]の順にク U ックする。） 


PC カードの取り扱いに 
ついて 

• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しなし、で 
ください。静電気の影響でカード 
の部品び壊れてしまラことびあ0 
ます。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださい。 

• カード内部には精密な電モ部品び 
あ0ます。落としたり、強い衝撃 
を与えないでください。故障の原 
因となります。 

• カードを水で说5さないでくださ 
い。 

• UTF のよラな場所でのご使用が保 
存は避けてください。 

-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこりの多い場所 


Expressesrd モジュールの 
取り扱いについて 

• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しないで 
ください。静電気の影響で 
ExpressCard モジュールの部品 
び壊れてしまラことびあ0ます。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださい。 

• ExpressCard モジュール内部に 
は精密な電モ部品びあ0ます。落 
としたり、強い衝撃を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• ExpressCard モジュールを水で 
说5さないで < ださい。 

• し处下のよラな場所でのご使用や保 
巧は避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこりの多い場所 


• ExpressCard ス □ッ トか5はみ 
出す ExpressCard モジュールを 
挿入してお使いの場合は、次の点 
にご注意ください。 

- Express し ard モジ ュールを挿 
入した状態で、本機を移動しな 
し、で < ださし、。 

移動時に ExpressCard モ 
ジュールに強い衝撃を与える 
と、本機び破損するおそれびあ 
0ます。 

- ExpressCard モジュール部分 
を持って本機を持ち上げるな 
ど、 ExpressCard モジュールに 
力を加えると、本機び破損する 
おそれびあります。 

- Express し ard モジ ュールを挿 
入した状態で、本機をカバンや 
キヤ U ングケースなどの中へ 
入れないで < ださし、。 
ExpressCard モジュールに予 
期せ说力び加わり、本機び破損 
するおそれびあります。 


内蔵カメラ (MOTION EYE ) 
についてのご注意 

• カメラのレンズ前面のプレートに 
触5ないでください。 

• プレートびミちれている場合は、や 
わ5かい巧などでミちれを拭を取つ 
てください。ミちれたままだと、取 
り込む画像び劣化します。 

• 電源の入/切にかかわ5ず、力; 
ラを太陽に向けないでください。 
カメラの故障の原因となります。 

• is 400 ( i . LINK ) コネクタに LUNK 
対応機器をつなぎ、動画や静止画 
を撮影するとをは、内蔵カメラ 
(MOTION EYE ) から撮影するこ 
とはでをません。 

AC アダプタについてのごま意 


• AC 電源をつなびない状態で本機 
の電源を入れたまま、または本機 
びス I 」ープモードのとさにバツテ 
U を取りはずすと、作業中の状態 
や保存されていないデータは失わ 
れます。 

• 安全のために、本機に付属または 
指定された別売0の AC アダプタ 
をご使用ください。 
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• AC アダプタを海外旅行者用の r 電 
子式変圧器」などに接続しないで 
<ださい。発熱や故障の原因とな 
ります。 

• ケーブルび断線したアダプタは危 
険ですので、そのまま使巧しない 
で < ださし、。 


バッテリについてのごま意 

バッテリについて 

• 付属のバッテ I 」は本機専用です。 

• 安全のために、本機に付属または 
指定された別売りのバッテ I 」をご 
使用 < ださい。 

• AC 電源につないでいるとをは、 
バッテリを装着しているとをでも、 
AC 電源か5電源び供給されます。 

• AC 電源をつなびない状態で本機 
の電源を入れたまま、または本機 
びス U —プモードのとをにバッテ 
IJ を取りはずすと、作業中の状態 
や保存されていないデータは失わ 
れます。必ず、本機の電源を切っ 
てから取りはずしてください。 

• バッテリは消耗品です。バッテ U 
駆動時間び短<なってをた場合に 
は、弊社指定の新しいバッテリと 
交換をして<ださい。バッテ U の 
交換に関しご不明な点などびござ 
いましたら、 VAIO カスタマー U ン 
クまでお問い合わせください。 

はじめてバッテリをお使いにな 
るとをは 

付属のバッテ U は完全には充電され 
ていないため、はじめてお使いにな 
るとさか日バッテリび消耗している 
状態になっていることびあります。 

バッテリの巧電について 

バッテ U は充電後、使用していない 
場合でち、少量ずつ自然に放電する 
ため、長時間放置した場合、使用可能 
時間び短<なる場合びあります。 

使用前には、再度、充電することをお 
すすめします。 

また、充電回数、使用時間、保を期間 
に伴い少しずつ性能び劣化していを 
ます。 


このため、充分に充電を行ってわ使 
用巧能時間び短くなったり、寿命で 
使えな<なることびあ0ます。 
この場合には、新しし V くッテ U をお 
買いまめください。 

省電力動作モードでお使いのと 
さは 

ス U —プ時にノ（ッテリび消耗すると、 
ス U —プモードに移行する前の作業 
状態や保をしていないデータび失わ 
れてしまい、元の状態に復帰でさな 
<なります。ス U —プモードに移行 
させる前には、必ず作業中のデータ 
を保存してください。 

なお休止状態では、作業状態や作業 
中のデータを八ードディスクに保を 
しますので、バッテ U び消耗しても 
データびな<なることはあ0ません。 
長時間 AC アダプタを使わない場合 
は、休止状態へ移行させるようにし 
て < ださい。 

バッテリの残量び少ないときは 

本徽ま、通常モード時にノ（ッテリの 
残量びわずかになると、自動的に休 
止状態になるよラお買い上げ時に設 
定されていますび、ご使用中のソフ 
トウェアや接続している周辺機器に 
よっては、 Windows か5の指示で 
作業を一時中断することびでさない 
ため、この機能び正しく働かないこ 
とびあ0ます。 

長時間席をはずすとさなどにバッテ 
U び消耗した場合、自動的に休止状 
態にな5ないと、本機の電源び切れ 
て作業中のデータび失われてしまラ 
おそれびあります。 

バッテリでご使用のときは、こまめ 
にデータを保をしたり、手動で休止 
状態にしてください。 

ソフトウェアと周辺機器の 
動作について 


一般的に Windows Vista 用、 DOS/V 
用、 PC / AT 互換機用などと表記して 
いる市販ソフトウエアや周辺機器の 
中には、本機で使用でをないちのび 
お0ます。 


ご購入に際しては、販売店または各 
ソフトウエアおよび周辺機器の販売 
元にご確認くださし、。 

市販ソフトウエアおよび周辺機器を 
使巧された場合の不具合や、その結 
果生じた損失については、一切責任 
を負いかねます。また、本機に付属 
のがをインス I -ールした場合 
の動作の保記はいたしかねます。 


ソフトウェアの不正コピー 
禁止について 

本機に付属のソフトウェアは、ライ 
センスあるいは n イヤリティ契約の 
もとに供給されています。これ5の 
ソフトウェアを不正にコピーするこ 
とはま律で禁止されています。 

また、店頭で購入したソフトウェア 
を人に貸したり、人からソフトウェ 
アを借0てコピーして使ラことは禁 
じ5れています。ソフトウェアの使 
用許諾契約書をよくお読みの上、お 
使いください。 

ドライブの地域番号書き換え 
について 

お買い上げ時、本機のドライブの地 
域番号はじ」 （ 曰本)に設定されてい 
ます。一部のソフトウェアにはこの 
地域番号を書さ換える機能びありま 
すび、お使いにな5ないでくださし、。 
この機能をお使いになった結果生じ 
た不具合につさましては、保証期間 
内でを有償修理とさせていただをま 
す。 

8 cm ディスクを使用ずるとを 
のごま意 

8 cm ディスクをお使いになると 
をは 

本機で 8 cm ディスクを使ラとをは、 
必ず 8 cm ディスクを付属の 8 cm 
ディスクアダプターに取り付けてか 
5、本機のドライブに入れてくださ 
い。 
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• アダプターを装着しないで使用したり、 
正しく装着されていない状態で使巧す 
ると、 8 cm ディスクび認識されなかっ 
たり、取り出せなくなったり、ディスク 
の破損、または本機の故障の原因にな 
ることびあります。 

• ディスクに指紋等のちれび付いたとを 
は、やわらかい巧などでディスクの中 
わからがへ向かって放射状に軽くふを 
取ってからご使用ください。 

• このアダプターは本機のみで使用でを 
ます。 

• 使用で去るのは 8 cm ディスクのみで 
す。 

• ディスクの種類によっては使用で去な 
い場合びあります。 

• 8 cm ディスクの書を込みには対応して 
いません。 

• お使いにならないとをは、ディスクを 
アダプターからはずして< ださい。 
ディスクをアダプターに取り付けたま 
ま長時間放置すると、ディスクび変形 
する場合びあります。 


CD 再生/録音についての 
ご注意 

• 本機は、コンパクトディスクに D ) 
規格に準拠した音楽ディスクの再 
生を前提として、設計されていま 
す。最近、いくつかのレコード会 
社より著作権保護を目的とした技 
術び搭載された音楽ディスクび販 
売されていますび、これ5の中に 
は CD 規格に準拠していないわの 
ちあ0、本製品での再生は保証で 
をません。 

• 高速読み書さ対応のドライブを搭 
載しているため、ディスクの状態 
によっては回転音び気になる場合 
びありますび、機能に問題はあり 
ません。 

DualDisc をお使いになるとき 
のごま意 

DualDisc とは、 DVD 規格に準拠し 
た面と音楽専用の面とを組み合わせ 
た新しい両面ディスクです。 

ただし、この音楽専用の面は、コンパ 
クトディスクに D ) 規格には準拠し 
ていないため、本製品での再生は保 
SE でさません。 


録画/録音についてのご注意 

• 着作権保護のための信号び記録さ 
れているソフト、放送局側で歸画 
禁止設定び行われている番組は、 
録画でをません。 

• 録画内容の浦償はでをません。必 
ず、事前に試し撮りをし、正常に録 
画 • 録音されてし''ることを確認し 
て < ださい。 

• 万び 一、 機器やソフトウェアなど 
の不具合により録画-録音びされ 
なかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦 < ださい。 


お手入れ 

本機のお手入れ 

• 本機の電源を切り、電源コードを 
電源コンセントか5抜いてか5お 
手入れをしてください。 

• やほこ0などは、乾いた巧で 

軽 < 巧を取って < ださい。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた 
柔5かい布で軽<巧を取って<だ 
さい。 

ミちれび落ちにくいとをは、息をか 
けなび5乾いた布で拭さ取るか、 
水でかし湿5せた布で軽く拭いた 
あと、更に乾いた巧で水気をおを 
取ってください。 

• 市販の 0 A ク U —ナーやベンジン、 
アセトン、アルコールやシンナー 
などは、表面処理を傷めますので 
使わないでください。 

• 化学ぞラさんをお使いになるとさ 
は、そのを意書に従ってください。 


液晶ディスプレイのお手入れ 

• 液晶ディスプレイは、特殊な表面 
処理びされていますので、なるベ 
く表面に触れないよラにして<だ 
さい。 

• ミちれを落とすときは、必ず乾いた 
柔5かい布で軽<巧を取って<だ 
さい。 

• 巧れび落ちにくいとさは、息をか 
けなびら乾いた布で拭さ取るか、 
水で少し湿5せた布で軽く拭いた 
あと、更に乾いた布で水気を巧を 
取ってください。 


• 化学ぞラさんや市販の 0 A ク I 」一 
ナ ー、 ベンジン、アセトン、アル 
コールやシンナーなどは、表面処 
理を傷めますので使わないでくだ 
さい。 

キーボー ドのお手入れ 

キーボードは長く使っていると、 
キーびミちれた0 、 キーの間にや 
ほこりびたま0ます。キーの間にゴ 
S やほこりびたまると、キーを押し 
てち目的の文字を入力でをなくなっ 
たり、押したキーびへこんだまま元 
に戻5なくなることびあります。こ 
の場合は、キーボードを掃除します。 
• 表面のコ f ミやほこりなどは、乾い 
た巧で軽く拭を取ってください。 

• キーの側面は、綿棒でこすり取っ 
て < ださい。 

•キーボード(キートップ)の隙間に 
落ちたやほこりなどは、精密 
機器専用のエアダス ターな どを 
使って吹さ飛ばしてください。 
キートップは、故意にはずさない 
でください。また、家庭用掃除機 
などで聴弓 I すると、故障の原因と 
なります。 

• 本機の電源を切ってからキーボードを 
掃除して < ださい。 

• 汚れを落とすと去は、必ず乾いた柔ら 
かい巧で軽く拭を取ってください。巧 
れび落ちにくいときは、息をかけなび 
ら乾いた巧で拭さ取るか、水でみし湿 
らせた巧で軽く巧いたあと、更に乾い 
た巧で水気を拭を取ってください。 

• 市販の 0 A ク I 」ーナーやベンジン、アセ 
トン、アルコールやシンナーなどは、表 
面処理を傷めますので使わないでくだ 
さい。 

• 化学ぞラきんをお使いになるとをは、 
その注意書に従って < ださい。 
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ディスクのお手入れについて 

• 指紋やほこ0によるディスクの巧 
れは、読み取りエラーや書を込み 
エラーの原因にな0ます。いつわ 
をれいにしておさましょラ。 

• 普段のお手入れは、柔5かい布で 
下図のよラにディスクの中むから 
外の方向へ軽 < 拭さます。 



• ミちれびひどいとさは、水で湿らせ 
た布で拭いたあと、更に乾いた巧 
で水気をふさ取ってください。 

• ベンジンやシンナー、レコードク 
I 」ーナー、静電気防止剤などは 
ディスクを傷めることびあります 
ので、使用しないでください。 

• ほこりなどのミちれは、ブ□ワーを 
使って吹を飛ばしてください。 


レンズ前面のプレートのお手 
入れ 

内蔵力;ラ （MOTION EYE ) のレン 
ズ前面のプレートのほこりは、ブロ 
ワーブラシか、柔5かい刷毛でと0 
ます。 

ミちれびひどいとさは、市販のレンズ 
ク U —ニングク□スなどで拭さ取つ 
て< ださい。傷びつを暫すいので、 
強くこすらないでください。 


廃棄時などの 
データ 消去に 
ついて 

コンピュータを廃棄などするとをに 
は、お客様の重要なデータを消去す 
る必要びあります。 

データを消去する場合、一般には次 
のよラな作業を行います。 

• データを にみ箱」に捨てる 
• 「削除」操作を巧ラ 
• 「ごみ箱を空にする」コマンドを 
使って消す 

• ソフトウェアで初期化（フォ ー 
マツト)する 

• 八ードディスク内の U カバ U 機能 
や自作の U カバ U ディスクを使い、 
お買い上げ時の状態に戻す 
これ5の作業では、一見データび消 
去されたよラに見えますび、八ード 
ディスク内のファイル管理情報び変 
要され、 Windows などの 0 S のもと 
で呼び出す処理びでさなくなっただ 
けで、本来のデータは残ってしほす。 
従って、特殊なデータ回復のための 
ソフトウェアを利用すれば、これ5 
のデータを読み取ることび巧能な場 
合びあ0ます。このため、悪意のあ 
る第王者によ0、重要なデータび読 
み取5れ、予期しない用途に利用さ 
れるおそれびあ0ます。 

廃棄時などに八ードディスク上の重 
要なデータび流出するトラブルを回 
避するためには、八ードディスク上 
に記録された全データを、お客様の 
責任において消去することび非常に 
重要とな0ます。 


データを消去するためには、し^下の 

方法びあります。 

• 本機に搭載されている VAIO 子一 
夕消去ツールを使って、八ード 
ディスクのデータを完全に消去す 
る 

VAIO データ消去ツールについて 
詳しくは、83ページをご覧くださ 
い。 

• 有償サービスを利用する 
消去に関する詳しい情報び VAIO 
カスタ マー リンクホームページ 
に掲載されています。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
notices / hddrormat.html をご貴 
<ださい。 

• 八ードディスクを破壊する 
八ードディスク上のデータを物理 
的-磁気的に破壊して、データを 
読み取れないよラにします。 
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使用できるディスクとごま意 


使用でさるディスク 

◎:再生、記録巧能 
〇 :再生のみ可能、記録不可 
X :再生、記録不可 


DVD スーパーマルチドライブ ( DVD±R 2層記録対応) 


ディスクの種類 

使用の可.不可 

DVD-ROM 

〇 

DVD-Video 

〇 

DVD+R DLCDouble Layer ) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer ) 

◎つ 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 


DVD-RAM 

◎ *5*6 

CD-ROM 

〇 

音楽 CD 

〇 

CD Extra 

〇 

CD - R/RW 

◎ 

Video CD 

〇 


*1 DVD+R Double Layer の書き込みは、 「 DVD+R Double Layer 」 に対応した DVD + R ディスクのみで可能です。 

*2 DVD-R Dual Layer の書去込みは、 「 DVD-R Dual Layer 」 に対応した DVD - R ディスクのみで可能です。 

*3 DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2 .日/ 2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*4 DVD - RW は、 DVD - RWVer .1.] /1 .2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*5 DVD - RAM は、カート U ッジタイプはご使用になれません。カート U ッジタイプではないもの、あるいはカート U ッジから取り出 
し可能なディスクをお使いください。 

*6 DVD - RAM は、 Ver .1 (片面 2.6 G バイト)の書き込みには対応していません。 

DVD-RAM Version 2.2/12 X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには対応しておりません。 

ごま意 

• 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合びあります。 

• 本機のドライブは 8 cm ディスクの書き込みには対応していません。 

• 付属の 8 cm ディスクアダプターでの読み出しにのみ対応します。 

• 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形外の特殊な形状のディスク(星型、八ート型、カード型など) 
や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。 

• DVD+R / DVD+RVV / DVD-R / DVD - RVV には DVD ビデオ形式、 DVD-RVV / DVD - RAM には DVD ビデオレコー 
ディング規格での記録び巧能です。 

• DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD - RW はソニー製のディスクをお使いになることをお 
すすめします。 

• 6倍速記録 DVD - RW は、 DVD-RW 6倍速記録政上に対応したモデル切外では書さ込みにお使いいただけません。 

• 8倍速記録 DVD + RW は、 DVD+RW 8倍速記録政上に対応したモデル L がでは書き込みにお使いいただけません。 

• 複製不可の設定びされた DVD - ROM や DVD ビデオは、バックアップを作成することはでさません。 

• 本機は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いく 
つかのレコード尝社より着作権保護を目的とした技術び搭載された音楽ディスクび販売されていますび、これ5の 
中には CD 規格に準拠していないをのちあ0、本製品での再生は保罰でさません。 

• Dual Disc とは、 DVD 規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専 
巧面は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠していないため、再生をイ呆証できません。 

•〔 PRM に対応した DVD - RW / DVD - RAM を再生するには、インターネットに接続している必要びあります。 

も CPRM : Content Protection for Recordable Media とは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術で 
す。 
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書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのごま意 

• GD - R / CD - RW を使用して作成した音楽 CD は、ご使用の 〔 D プレーヤーによっては再生できない場合びあります。 

• DVD+R DL / DVD-R DL / DVD+R / DVD + RW / DVD-R / DVD - RW / DVD - RAM をイま用してイ乍成した DVD は、 
ご使用の DVD プレーヤーによっては再生でさない場合びあります。 

ディスク書き込みに失敗しないためには 

ディスクに書を込みの隙は、下記のよラなことにごを意ください。書き込みに失敗することびあります。 

書き込みに失敗したディスクについては、その原因びいかなるちのであってち、弊社は一切責任を負いかねますので、 

あ5かじめご了承ください。 

• コンピュータの CPU や八ードディスクに負荷びかかる動作を避けてください。 

• 常駐型のディスクユーティ U ティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティ U ティなどは、不ま定な動作の原因 
とな0ますので使用をお控えください。 

• キーボードやマウスの操作をすると振動で失敗する場合びあります。 

• ユーヴーの簡易切0誓えを行わないで < ださし、。 

• 本機に振動や衝撃などを加えないでください。 

• 本機につないだ LUNK ケーブルおよび他の i . LINK 対応機器につないだ i . LINK ケーブルを抜き差ししたり、本機や 
i.LI N K 対応機器の電源を入/切しないでください。 

• 本機につないだ USB ケーブルおよび他の USB 対応機器につないだ USB ケーブルを抜き差ししたり、本機や USB 対応 
機器の電源を入/切しないでください。 

• インターネットに接続したり電子;ールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないで 
<ださい。 
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パソコンの基本操作について 


タッチ八ッ 
使いかた 


の 


タッチパッ问ま、画面上のポインタを動かしてパソコンに指示を送るためのちのです。 
ポインタは [3 や H など、場所や作業状態であび変わります。 

タッチパッドの動さにあわせて、ポインタち同じ動ををします。 

タッチパッ问ま、指でなぞって使います。 


WtfS 就 

ポインタを移動させる場合は、タッチパッドから指び離れないよ 
ラに動かして<ださい。タッチパッドを軽<たたいてしまラと、 
ポインタに異なる指示を与えることになります。 




巧ヒント） 

タッチパッドの端まで指がさてしまい、これ LU 上動かすことがでさない... 

という場合は、いったん指をタッチパッドから離し、操作しやすい場所に指を置き直してくださし、。 


クリックする 


ダブルクリックする 




左ボタンをゆつくり1回「カチッ」と押して、指を離します。左ボタンを2回続けて「カチカチッ」と押して、指を離し 

(ごヒント) ます。 

タッチパッドを軽く指で1回たたいてち同じ働きをします。 


巧-ヒント） 

タッチパッドを軽く2回続けてたたいてち同じ働ををします。 


ドラッグアンドド□ップする 



左ボタンを押したままタッチパッド上の指を動かしたい方向に動かし、 
目的の場所で左ボタンを離します。 
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文字入力のしかた 


で字を入力する場所をクリックする。 


巧置 - y モ巧 

ファイル(目駿(巨）害巧馆）新が）〜レブ肚) 


^ 言語バーで入カモードを選択する。 

国巧 いが TMi お 

枠の部分をク I 」ックして、;>< ニューか5入カモードを選択します。 


保ヒント） 

漢字を入力する場合は、ひらびなを選択してく 
ださい。 


表示 

入カモード 

因(ぁ） 

ひらげな 

囚 (力） 

全角カタカナ 

因 ( A ) 

全角英数 

因し力） 

半角カタカナ 

D ( a ) 

半角英数 


J 文字を入力ずる。 

キーボードの文字キーで文字を入力します。 

□ーマ字の入力については、152ページをご覧ください。 


保ヒント） 

• 文字を入力する場合は、単語ごとに入力する 
ことをおすすめします。 

• 巧したキーのち下に印字されているひらがな 
が入力されてしまラ場合は... 

かな入力になっていますので、言語ノ く一の右 
側にある [ KANA ] をク U ックしてください。 


A 文字を変換ずる。 

(ひ5びな入力している場合のみ) 


スペースキーを押して、文字を変換します。 
スペースキーを巧ずたびに文字は変換される 
ので、入力したい文字び表示されるまでスペー 
スキーを数回巧してください。 


文字を確定する。 


Enter キーを押して、入力する夕きを確定します。 
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改行するには 

のヒント） 

前の文字を確定してから Enter キーを押して< 
ださい。 


アルフアベットの大文字を入力するには 

Sh かキーを押したまま、アルフアベットキーを押します。 

の•ヒント） 

背に大文字を入力する場合などは、 Shift キーを巧したまま Caps Lock キーを押して、 
Caps Lock ランプを点なさせた状態で入力してください。 Shift キーを巧さなくても、 
そのままアルフアベットキーを押して大文字を入力することびできます。 


特殊な文字を入力するには 

読みを入力することで変換でさる記号びあ0ます。 



Enter キーを押します。 



文字を削除するには 

文字を削除するには、 Backspace キーまたは Delete キーを押します。 

• Backspace キ ー ： 

カーソルの左にある艾字び削除されます。 


空白（スぺース)を入力するには 

货‘ヒント） 

前の文字を確定してからスペースキーを押し 
て < ださい。 


スペースキーを巧します。 

VAI 0 I I i=> 「 VAI 0 I 



てん 


しかく 


か5 


さんか< 


「」 


まる 


読み 


入力したいで字 


読み 


入力したいで字 


• Delete キ ー ： W 

カーソルのちにある艾字び削除されます。 


文字さくじょ 


ご)ちご 

\4/ r < K ぐ/；;ご\綿製 
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□ーマ子早見表 


SI ( SHI ) 


TKCHI ) TU ( TSU ) 








NN ( XN ) 


濁音、物音 




小さいで字 


LA ( XA ) 


LYA(XYA) 


LU ( XU ) LE ( XE ) LO ( XO ) 


LTU ( XTU ) 


LYU(XYU) 


LYO(LYO) 






































































































ホームぺージの見かた 


ボタンの説明 

の 固 





ちい 10 1 サボート- Windows Internet 1 

cpiorer 

口向 風 

1 http://vcl.vaio.sony.co.ip/ ] 

， ■^す X 11 Live Search P 

【なな]:房 VAIOI ヴポ-卜 


1 .[.冷，回，み，式 ページ化） ▼ ^ ッ-ル脚 ▼) 





ぶ边 [5 


田進む/戻るボタン 


0 

前のページに戻ります。 

© 

次のページに進みます。 


回アドレスパー 

見たい Web サイトのアドレス （ URL ) を入力します。 

アドレスを入力して Web サイトを見るには、政下の手順で行います。 
〇アドレスバーに見たい Web サイトのアドレスを入力する。 

〇 Enter キーを押す。 


回お気に入り 



な 


「お気に入り」に登録している Web ページの一覧を表示します。 


か 

表示している Web ぺージを「お気に入り」に登録します。 


国ページタブ 


タブを切り誓えることで、1つのウィンドウで異なる Web サイトを表示でさます。 

固操作ボタン 


a 

(ホーム） 

ホームページに指定した Web サイトを表示します。 

回 

(フィード） 

登録した RSS サイトからの情報を更新します。 

骨 

(印刷） 

表示している Web ページを印刷します。 

垃ぺ—ジ拒） 

ニューを表示します。新規ウィンドウを表示したり、艾字サイズを変 
要したりすることびでをます。 

な ッ-ル ( Q ) 

ニューを表示します。 Windows Update を行ったり、インターネット 
オプションを設定したりすることびでさます。 
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ウインドウ操作のしかた 


ウインドウサイズを変えるには 

ウインドウの枠にポインタをあねせ、ポインタのおび変わった5ドラッグします。 


縦のサイズを変える 横のサイズを変える 縦横のサイズを同時に変える 



依~ヒン 

ドラッグとは、左ボタンを押したままポインタを動かすことです。 


ボタンでウインドウを操作するには 


ウインドウち上のボタンをクリックします。 



— 


最小化します。（タスクバーにのみ表示します。） 


け 固 r 


最大化します。（デスクトップ画面全体に表示します。） 



ウィンドウを閉じます。 


依~ヒン 

ウィンドウを閉じるときにメッセージび表示された場合は、内容を確認してからいずれかのボタンをクリックしてください。 


タスクバーでウインドウを操作するには 


デスクトップ画面下側にあるタスクバーには、 
現在起動しているソフトウェアやウインドウ 
などの名前び表示されます。 



ソフトウェア名やウインドウ名などをク U ックすると、選択した 
ソフトウェアやウインドウび最前面に表示されます。 
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r 勺（ックアップのしかた 


保存したデータをそのままにしておくと、バイオの八ードディスクの容量を使い切ってしまったり、なん5かのトラブ 
ルやコンピュータウイルスの感染などでデータび壊れてしまラ可能性びあります。 

このよラなことを防ぐためにも、 CD や DVD などにデータのバックアップをすることをおすすめします。 


例えばこんなデータ 

• 大切なデータや作成したデータ(友人との;ール、アドレス帳、家計壽など） 
^万一のトラブルに備えておをます。 

• デジタルスチルカメラで撮影した写真 
^アルバム代わりとしたり、友人に送ったりするのに便利です。 

•八ードディスクに撮0ためたテレビ番組など 
^バックァップしたデータを削除することで八ードディスク容量を確保でさます。 


依 "ヒント） 

バックアップとは、バイオ内に保存してあるデータを別の記録メディアに D や DVD 、 "メモ U - スティック’など）に同じ内容のデータ 
を保存ずることです。 

CD や DVD にバックアップずるには 

• お手持ちのバイオには 「Roxio Easy Media Creator 」 ソフトウェアなどのディスク作成のためのソフトウェアび付 
属されています。 

ディスク作成方法について詳しくは、 r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[ソフトウェアの使いかた]一 
[Roxio Easy Media Qeator ]- [ディスクにデータを保をする]をク U ックする。） 

• バックアップについては、 VAIO カスタマーリンクホームぺージ内 r バックアップ講座」 
( http :// vd . vaio . sony . co . jp / howto / backup /) でも紹介しています。 

"メモリースティック"にバックアップするには 

"メモ U —スティック" への データ保を方法について詳しくは、 r バイオ電子マニュアル」をご覧ください。（[周辺機器の 
つなぎかた] 一！;";><モリースティック"] 一！;";モリースティック"にデータを保存する]をク U ックする。） 

Windows の機能を使ってバックアップするには 

「バックアップについて」 （66 ページ)をご賣ください。 

バックアップの必要性やバックアップしたデータの復元方法などち紹介しています。 


保ヒント） 

リカバ U (八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すこと）を巧ラ前には、データのバックアップを行ってください。 
リカバ U 前のバックアップについ口ま、「バックアップについて」 （6 目ぺージ)をご覧ください。 


就 

バックアップやイ呆存するデータには、著作権保護などの注意び必要なちのびあります。 

惜作権について」 （9 ぺージ)や「使巧できるディスクとご注意」 （147 ぺージ)をご確認ください。 


ム 

が 

m 

お 

巧 

\ 

ム 

わ 

\ 

む 

な 

1 

け 

川 


ム 

1 

か 

A 

V 


\ 

rs 

K 

一 

k 

s? 

3 

S 一 

5 

ご 

\ 

け 

AJ 

お 

0 

固 

ム 

I 

ち 

わ 

K 

U 

I 

わ 

\ 

繼 

が 

巧 

\ 

振: 

が 

踞 

邸 

Inift 

W 

顺 

が 


レこ。。と蛾み侧 
©/:口、ごご 


155 



ディスクの種類と使い分け 


店頭で売5れているディスクには、さまざまな種類びあります。目的にあったディスクを使用するようにしてくださし、。 

■TtfS 尉 

お使いの機種により、使用でをる CD / DVD び異なる場合びあります。 


CD について 

CD には、 「 CD - R 」 とに D - RW 」 びあります。どちらも見た目には違いびありませんび、政下のような違いびあります。 


■ CD-R 

イ呆存したデータの変更や削除はでさません。 

例えば...大事なデータを保をする場合に使用します。 
• デジタルスチルカメラで撮影した写真 
•仕事で使用するデータなど 

(ご ヒント） 

容量び鶏っている場合は追加保存することもでをます。 


■ CD-RW 

イ呆存したデータの変更/削除び巧能です。 

例えば..何度もデータを変更する場合に使用します。 
•定期的にバックアップするデータなど 


DVD について 

DVD には、さまざまな種類びあります。 

の ヒント） 

お手持ちのバイオのドライプび、どの DVD に対応しているのかをチェックしておく必要びあります。 


■ DVD-R と DVD+R 

保存したデータの変更や削除はでさません。 

例えば...大事なデータを保存する場合に使用します。 
• デジタルスチルカ;ラで撮影した写真 
•仕事で使用するデータなど 

他の DVD に比べて、再生でさる機器びをく、低価格と 
いう特徴びあります。 

(ご ヒント） 

• 容量び残っている場合は追加保存することちでをます。 

• 記録層を2つ持っている 「 DVD-R DU や 「 DVD+R DU は、 
一般的な DVD のおよそ2倍のデータを保存することびで 
をます。ただし、新しいフオーマットのため再生でをな 
い機器ちあります。 


■ DVD - RW 、 DVD + RW 、 DVD-RAM 

保存したデータの変更/削除び巧能です。 

例えば..何度もデータを変更する場合に使用します。 
•定期的にバックアップするデータなど 

の‘ ヒント） 

• DVD - RW / DVD + RW は、再生できない機器びあります。 

• DVD - RAM は、対応した機器でのみ再生や保存びでをまず。 


「+」と卜」の違いについて 

「 DVD +」 も 「 DVD -」 も基本的な仕組みはほぼ同じです。 
この2つの異なる点は、 「 DVD -」 では DVD プレーヤーなど 
で再生可能にするために、ファイナライズといラ処理を 
行わなくてはいけないといラ点です。 
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商標について 

• VAIO はソニー株式会社の商標です。 

• "MagicGate Memory Stick " ("マジックゲート メモリース 
ティック " ）および " Memory Stk;k" (" メモ U- スティック"）、 
"Memory Stick Duo" (" メモ U— スティックデュオ"）、 

Memory Stick- 掌 Memory Stick PRO 
Memory Stick Dud 

Memory Stick PRO Du 日、 "MagicGate " (マジック 

ゲート ） Mag IC Gzvte 、 OpenMG.OpenMG 

はソニー 株式会社の商標です。 

• i.LINK は、 IEEE1394-1 995 と IEEE1394a- 2000 を示す呼称です。 
i.LINK と i.LINKDj" も " はソニー株式尝社の商標です。 

• HDV および HDV □ コ ‘ は、ソニー株式尝社と日本ビクター株式 
会社の商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社び開発した非接触に力ードの技術方 
式です。 

• eUO は、株式尝社ソニーファイナンスインターナショナルび 
開発したネット決済巧のクレジットサービスで、同社の登録 
商標です。 

• 「 Edy ( エディ）」は、ビットワレット株式会社び管理するプリぺ 
イド型電子 マネー サービスのプランドです。 

• Suica は、」 R 東日本の登録商標です。 

• に OCA は JR 西日本の登録商標です。 

• ri モード」 r おサイフケータイ」は NTT ドコモの商標または登録 
商標です。 

• 「かざしてポン！」および r かざポン」はフエ U カネットワーク 
スの商標です。 

• Intek Pentium.Ceieroriv Intel SpeedWepI ま Intel 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 MS-DOS、Internet Explorer.Windows Media 、 
Office □ユ PowerPoint 、 Outlook 、 Excel 、 InfoPath 、 
Windows および Windows Vistal ま、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 

• 旧 M および PC/AT 、 PS/2 は、米国 International Business 
Machines Corporation の商標および登録商標です。 

• Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logk: 及びダブル D 記号□□はドルビーラ 
ボラト IJ ーズの商標です。 

• Ethernet おぶびイーサネットは、富 ± ゼ□ックス社の登録商 
標です。 

• MultiMediaCard(TM) は MultiMecHaCard Association の商 
標です。 

• ExpressCard(TM) ワードマークと □ コは 、 Personal 
Computer Memory Lard International Association 
(PCMCIA) の所有であり、 ソニーへ ライセンスされています。 
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 
所有者に帰属するちのとします。 

• SOFTBANK およびソフトバンクの名称、□コは日本国および 
その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 
商標です。 「 Yahoo! 」 および 「 Yahoo! 」「 YU の口づマークは、米 
国 Yahoo! Inc の登録商標または商標です。 

• 「 EZweb 」 は、 KDDI 株式会社の登録商標または商標です。 

• Adobe 、 Adobe □ユ Adobe Premiere、Adobe Photoshop 
Elements 、 Ph 饥 oshop、Adobe Reader 、 および Adobe 
Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標で 
す。 


• Gracenote and CDDB are re 日に tered trademarks of 
Gracenote.The Gracenote logo and logotype, the 
Gracenote CDDB log 曰 , and the "Powered by Gracenote" 
logo are trademarks of Gracenote. 

• "Direct Stream Digital", DSD and their logos are 
trademarks of Sony Corporation. 

• "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony 
Corporation. 

• Equaliser for VAIO, Mutlichannel InflatorforVAIO, 
Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer 
for VA に from Sony Oxford. Copyright (C) 2003-2005 
Sony Business Europe. 

• LI Ultramaximizer, SI Stereo Imager, Renaissance Bass, 
S360 Surround Imager plug-ins by Waves Audio Ltd. 

• QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for 
VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In forVA に 
and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs, 

Inc. 

Copyright (C) QSound Labs, Inc.1998-2005. All rights 
reserved. 

QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, に ms2, QDVD and 
the QLogo are trademarks of Qbound Labs, Inc. 

• ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH. 

• VST is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH. 

• Al 囲碁、 Al 将棋、 Al 麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。 
• 「脳カトレーナー」はセガトイズの登録商標です。 

• Powered by し vberSuppo け . 

に onceptBase」「ConceptBase Search 」「 CBSearch 」 は株式 
会社ジャストシステムの登録商標です。 

Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステム 
Portion Copyright 1 981-1 988 M に rosoft Corporation 
• その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 
般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本夕 
中では (TM) 、 (R) マークは明記していません。 

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコ 
ンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧 
<ださい。 





インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することびでさます。 


困ったとさは 

VAIO カスタマーリンク 

http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 



困ったと去にご覧ください。 

状況に合った解ま方法を提巧しています。 


'編望 提供する 


VAI 0 ユーヴーのポータルサイト 

MyVAIO 

http://www.vaio.sony.co.ip/MvVAIO/ 


ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と 
バイオのさ種サービスをご覧いただけまず。 


バイオの製品情報び満載 

VAI 0 ホームぺージ 

http://www.vaio.sony.co.jp/ 


バイオのカタ□グ情報をはじめとした、 
総合情報サイトです。 


※画面は予告なく変更することびありますびご了承ください。 




インタ—ネット 

















My VAIO 化 ttp :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO /) では、 VAIO ューヴーのみなさまにさまざまな有 
料サービスをご提供しています。 

■ VAIO 延長保証 サービス 

] 年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さ5に「ワイド」な5、落下や水磊れ等 
のお客様の過失による損害や、火災-水災等の事故にち対応します。 

■ VAIO 設置設定 サービス 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、 VAIO の設置-設定サポート(初期設定/インターネッ 
卜設置/無線 LAN 設定/データ移行など)を巧ラヴービスです。 

■ VA に Overseas Service (海が修理サポートサービス） 

海外でまむしてお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した 
場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートを行います。 

■ VA にインターネットセキュリティ 

インターネットライフをより安む-快適に。あなたの VAIO をウイルス対策やフアイアウオー 
ル機能などで守ります。 

■ VA にソフトウェアセレクション 

おすすめのアプリケーションか5楽しいゲームまで、ここだけでしか手にはい5ない限定品び 
手に入るソフトウェアダウン □- ドショップ。 

※詳綱ま 、 My VAIO メニューの各種ヴービスからご確認いただけます。 







有料ヴービス 


I 巧話でのお問い合わせ 






VAIO カスタマーリンク 

使いかたのお問い合わせ電話番号 （0466) 30-3000 

※詳しくは、前ページをご覧ください。 


VAIO カスタマーリンクホームページ 

VAIO の最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 


VAIO ホームページ 

VAIO を楽しく使っていただくための情報をご案内します。 
http :// www . vaio . sonv . co . jp / 
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